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はじめに 

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、 bizhub 750/600のネットワーク接続とスキャナ機能の操作方 
法、使用上のご注意、簡単なトラブルの処置方法などについて記載しています。本機の性能 
を十分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、ご使用の前にこのユーザーズガイド 
を最後までお読みください。お読みになったあとは必ずユーザーズガイドホルダーに入れて 
保管してください。ご使用中わからないことや、不都合が生じたとき、きっとお役に立ちま 
す。 

本書内で使用しているイラストなどは、実際の装置とは異なる場合があります。 


■ 商標、著作権等について 

• KONICA MINOLTA. KONICA MIN 〇 LTA ロゴ、 The essentials of imaging は、コニカミ 
ノルタホールディングス株式会社の登録商標です。 

• PageScope、bizhub はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標で 
す。 

• Netscape Communications、Netscape Communications ロコ、 Netscape Navigator、 
Netscape Communicator および Netscape は、 Netscape Communications Corporation 
の商標です。 

• This machine and PageScope Box Operator are based in part on the work of the 
Independent JPEG Group. 

• Compact-VJE 

Copyright 1986-2003 VACS Corp. 

• RC4® is a registered trademark or trademark of RSA Security Inc. in the United States 
and/or other countries. 

• RSA® BSAFE™ 

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。 BSAFE は RSA Security Inc. の米国および 
その他の国における登録商標です。 

ライセンス情報 

本製品は、 RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ ソフトウェアを搭載してし、 
ます。 


• その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

OpenSSL Statement 
• OpenSSL License 

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgment: 

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 〇 penSSL 
Toolkit, (http://www.openssl.org/) M 

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or 
promote products derived from this software without prior written permission. For written 
permission, please contact opensslcore@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” 
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/) v 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-Soft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

• Original SSLeay License 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are sheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. 

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms 
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s，and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the 
author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1.Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgement: 

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-soft.com)’’ 
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related. 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

“This product includes software written by Tin Hudson (tjh@cryptsoft.com)” 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence [including the GNU Public Licence.] 

• NetSNMP License 

Part 1 : CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 1 989,1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1 996, 1998-2000 
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved 
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in 
all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not 
be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific 
written permission. 

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL 
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE 
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECTOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright © 2001 -2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 
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* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright© 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER “AS IS” AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright© 2003 Sun Microsystems, Inc” 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, 
U.S.A. All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 
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* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used 
to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) 

Copyright© 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the 
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names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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本書について 


本書は 、 bizhub 750/600 のネットワーク / スキャナ機能に関するユーザーズガイドです。 
ここでは、本書の構成や製品名などの表記について説明します。 

本書はコンピュータの基本操作、および本機の基本操作を理解しているお客様を対象として 
います。 Windows または Macintosh の各オペレーティングシステムの操作方法や、アプリ 
ケーシヨンの操作方法は、それぞれの操作説明書をごらんください。 

■ 本書の構成 

本書は、以下の章から構成されています。 

第 1 章スキャナ機能を使用する前に 
第 2 章スキャンする 
第 3 章操作パネルで設定する 

第 4 章 PageScope Web Connection を使って設定する 
第 5 章スキャナ機能で困ったとき 
第 6 章付録 

製品仕様や、操作パネルで入力できる文字について説明します。 

■ 表記について 


製品名 

本書の表記 

bizhub 750/600 

本機、 750/600 

Microsoft Windows 98 

Windows 98 

Microsoft Windows Me 

Windows Me 

Microsoft Windows NT 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft Windows 2000 

Windows 2000 

Microsoft Windows XP 

Windows XP 

上記 OS を組み合わせて併記する場合 

Windows 98/Me 

Windows NT 4.0/2000/XP 

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP 
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本書について 


it 


' 【スタート】を押します。 


0 


実行中のコピージョブ終了後、次コピーを開始します。 
実行中のコピージョブが終了すると、自動的に次コ 
ピーのコピー条件が表示され、コピー作業を開始し 
ます。 


"A 注意 


A 警告、注意 


機械を安全に使用していただくための注意事項 
です。警告は、表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 
される内容を示しています。注意は、表示を無視 
して誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
または物的損害のみを負う可能性が想定される 
内容を示しています。 


詳し j 説明します- 

操作手順や内容に関して、 
さらに詳しく説明しています。 


圈 ■ 


參照先を指示します。 
必要に応じてごらんくださしヽ 


必』 


てください- 

操作 上の 注意事項です。 
指示内容をよく読んで、 
必ず行ってください。 


3-58 基本機能 


操作タツチを行った 
ときの、タツチ画面の 
表示内容を確認します。 


タツチパネル上の 
キー名称を示します。 


3.14 出力中に次のコピー原稿を読込む（コピー予約） 


現在のコピージョブの出力中に、次のコピージョブの設定や原 
稿読込みを行い、出力完了後に続けて次のコピーを出力します。 


•■原則 


コピー予約は、現コピーを含めて250件まで設定できます。 


0 


【スタート】を押して、読込み/出力を開始します。 


0 


原稿読込み中の画面が表示されます。 


「コピー予約できます」と表示されたら次コピーのコ 
ピー条件を設定します。 



■ ページの見かた 


I 一 ■原則 


ひとこと 


機能を使用するときに必要な 
オプションを説明しています。 


項目のタイトルで説明されている 
内容を確認します。 


作業手順や内容に関して、 
参考となることや補足事項 
などが書かれています。 
お読みになることを 
おすすめします。 


ひとこと M - 

セツトした原稿の読込み 
終了後にコピー予約でき 
ます。 

原稿読込み中に次のジョ 
ブを予約できません。 



原稿セツト方法については 
「原稿をセツトする」 （ P .3- 
6) をごらんください。 


詳 bi ? 説明します ◄ - 

予約したジョブを削除する 
ときは、コピー予約の基本 
設定画面を表示し、 

•[ジョブ確認]を押します。 
詳しくは、「ジョブを削除す 
る」 （ P .11-5) をごらんくだ 
さい。 


給紙口ーラの表面には手を 
触れないように注意してく 
ださい。 


上カバー内金属部は高温となっています。 
やけどの原因となりますので用紙以外には手を触 
れないでください。 


チキチ 
ッのッ〇 

夕} V す 
{< スま 
; lx 除原し 

ネを«;示 
パル、を 
作ネ称ど 
操パ名な 


( このページは実際には存在しません。） 


15 
















マニュアル体系について 


本機には、次のユーザーズガイドが用意されています。 

■ユーザーズガイド（コピ_機能編） 

基本操作、コピー機能の操作について記載しています。 

• 設置 ■ 取扱の注意事項、電源の入れ方 / 切り方、用紙補給のしかた、紙づまりなどの卜 
ラブル対処のしかたなど、本機の操作に関する内容を知りたい場合はこのユーザーズ 
ガイドをごらんください。 

■ユーザーズガイド（ネットワ_ク/スキャナ機能編）< 本書> 

標準装備のネットワーク機能の設定方法、スキャナ機能の操作について記載しています。 

• ネットワーク機能 、 Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to SMB の使い方を知りたい 
場合はこのユーザーズガイドをごらんください。 

■ ユーザーズガイド（ボックス機能編） 

ボックス機能の操作について記載しています。 

• ハードディスクを利用したボックス機能の使い方を知りたい場合は、このユーザーズ 
ガイドをごらんください。 

■ ユーザーズガイド（拡大表示機能編） 

コピー機能、ネットワーク / スキャナ機能、ファクシミリ機能の操作を拡大表示画面で行う 

方法について記載しています。 

• 【拡大表示】を押したあとの操作方法を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらん 
ください。 

■ ユーザーズ ガイド （ FK -502 ファ クシミリ機能編） 

ファクシミリの操作について記載しています。 

• FAX キットを装着した場合のファクシミリ機能の使い方を知りたい場合はこのユー 
ザーズガイドをごらんください。 

■ユーザーズガイド（ネットワ_クファクス機能編） 

ネットワークファクスの操作について記載しています。 

• ネットワークファクス機能（インターネットファクス /SIP ファクス / IP アドレス 
ファクス）の使い方を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらんください。 

■ IC -202 ユ_ザ_ズガイド/クイックガイド 

オプションのイメージコントローラ IC-202 が装着されて使用できるプリンタ機能の操作に 

ついて記載しています。 

• プリンタ機能の使い方を知りたい場合は、 IC-202 に付属の User Software CD-R 〇 M 内 
にあるユーザーズガイド （ PDF データ）またはクイックガイド（印刷物）をごらんく 
ださい。 
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スキャナ機能 

を使用 
する前に 


/r/i - 麴 1*1" 

弟1早 

スキャナ機能を使用する前に 


本機のスキャナ機能を使用する前に知っておいていただきたいことを説明します。 

1.1 スキャナ機能を使用する環境 .1-2 

1.2 スキヤナ機能でできること .1-3 

1 .3 事月 ij [ こ必要 7 よ設定 .1-6 

1.4 ネットワークと接続する .1-8 

1.5 事前の設定とスキャンのながれ .1-9 








1.1 スキャナ機能を使用する環境 


本機のネットワーク / スキヤナ機能を使用するためには、以下 
の環境が必要です。 

• 本機がネットワークに接続されている < 必須 > 

TCP/IP ネットワークの環境下で使用できます。接続につ 
いて詳しくは、「ネットワークと接続する」 （ p.1-8) をご 
らんください。また、ネットワーク上で使用するために 
は本機の IP アドレスなどの設定が必要です。詳しくは、 
「事前に必要な設定」 （ p.1-6) をごらんください。 


1-2 


スキャナ機能を使用する前に 





1.2 スキヤナ機能でできること 


本機の ADF または原稿ガラスから原稿の画像を読み取ることを 
「スキャンする」といいます。スキャナ機能では、スキャンした 
データを一時的に本体内部のメモリーに保存し、ネットワーク 
を通じてメール送信したり、フアイルサーバへのアップロー ド 
ができます。 

スキャナ機能では最大 516 件の宛先に同時に送信することがで 
きます。 

また、オプションのハードディスクを装着した場合は、ハード 
ディスクにデータを保存することもできます。これは「ボック 
ス機能」といい、別冊の「ユーザーズガイドボックス機能編」 
で詳しく説明しています。 


■ スキャンしたデータを E-Mail で送信する 

スキャンしたデータを、指定した電子メールアドレスに送信で 
きます。本機のタッチパネルで宛先を指定し、スキャンした 
データを添付ファイルとして送信します。 

詳しくは、「データをメールで送信する （ E-Mail 送信）」 （ p.2- 
5) をごらんください。 



スキャナ機能 

を使用 
する前に 


ひとこと 

最大同時送信数は短縮宛先 
から 500 件、ダイレクト入 
力の E-Mail 、 FTP、SMB で 
各 5 件、ボックスへ 1 件 
(ハードディスク装着時の 
み）の計 516 件選択できま 
す 0 


スキャナ機能を使用する前に 


1-3 































1.2 スキヤナ機能でできること 


■ スキヤンしたデータをファイル送信する 
(FTP) 

スキヤンしたデータを、指定した FTP サーバにアップロードし 
ます。本機のタッチパネルで FTP サーバのアドレスやログイン 
パスワードなどを入力します。 

FTP サーバにアップロ ードしたデータはネットワーク上のコン 
ピユ _ 夕からダウンロ _ ドできます。 

詳しくは、「データをサーバに送信する（ファイル送信 
(FTP)) 」 (p. 2-15) をごらんください。 



■ スキヤンしたデータをネットワーク上のコン 
ピュータに送信する ( SMB ) 

スキヤンしたデータを、指定したコンピュータの共有フォルダ 
に送信できます。本機のタッチパネルで対象となるコンピュー 
夕の名前やログインパスワードなどを入力します。 

詳しくは、「データをネットワーク上のコンピュータに送信する 
( ファイル送信 （ SMB)) 」 (p. 2-26) をごらんください。 
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1.2 スキヤナ機能でできること 


スキャナ機能 

を使用 
する前に 


■ スキャンしたデータをボックスに保存する 

スキャンしたデ _ 夕を、本体内部のハ _ ドディスクに作成した 
ボックスに保存し、データの再利用ができます。本機のタッチ 
パネルでファイル名を入力できます。 

また、スキャンしたデ _ 夕を「ファイリングナンバ _ ボックス」 
に保存すると、任意の文字列や配信する日時を付加してネット 
配信できます。 

ファイリングナンバーボックスへの保存方法は「ファイリング 
ナンバー（応用設定）」 (p. 2-56) をごらんください。また、他 
のデータのボックス保存および保存したデータの再利用につい 
ては「ユーザーズガイドボックス機能編」をごらんください。 



スキャナ機能を使用する前に 
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1.3 事前に必要な設定 


ネットワーク / スキヤナ機能を使用する前に、あらかじめ以下 
の設定をすませておくことをおすすめします。「ネットワークの 
設定」は必ず行い、それ以外の項目は使用状況に合わせて設定 
してください。 


■ ネットワークの設定 

本機をネットワーク上で使用するためには、本機に ip アドレス 
を割り当てたり、 SMTP サーバなどの設定が必要です。必ず設 
定してください。 

設定は本機のタッチパネルから設定する方法と、ネットワーク 
上のコンピュータのブラウザから PageScope Web Connection 
を使って設定する方法があります。 


■ 送信先の登録と設定 

スキヤンしたデータの送信先（宛先）を登録します。 

登録方法には以下の種類があります。 

• 本機のタッチパネルから設定する 
• ネットワーク上のコンピュータから PageScope Web 
Connection 会:彳吏つ 

登録できる送信先には以下の種類があります。 


項目 

内容 

短縮登録 

ひとつのボタンを押すだけで送信先を指定できます。 

グループ 

複数の送信先をまとめて登録できます。 E-Mail 、 FTP 、 
SMB 、 ボックスの送信先をひとつのグループに登録で 
きます。 


■ From アドレスの設定 

E-Mail 送信 （Scan to E-Mail) をするためには、 From アドレス 
の登録が必要です。 


From アドレスはデータを送信するとき、発信元を表すアドレス 
です。通常、管理者登録の E-Mail アドレスを使用することをお 
すすめします。 


管理者登録の E-Mail T ドレスが設定されていない場合は、 E- 
Mail 送信ごとに発信元の E-Mail アドレスを入力する必要があり 
ます。 From アドレスの入力がないときには、 E-Mail 送信 
(Scan to E-Mail) はできませんので注意してください。 



ネットワークの設定につい 
て、詳しくは以下をごらん 
ください。 

「第 3 章操作パネルで設定 
する」の 「 TCP/IP 設定」 

(p. 3-42) 

「 E-mail 送信 （ SMTP )」 

(p. 3-75) 

「第 4 章 PageScope Web 
Connection を使って設定す 
る」 


ひとこと 

送信先はあらかじめ登録し 
ていなくても、スキヤンす 
る前に本機のタツチパネル 
から入力して指定すること 
もできます。これを「ダイ 
レクト入力」といいます。 
詳しくは、「直接入力する」 
(p. 2-13 ) をごらんくださ 
い。 

既 

送信先の登録と設定につい 
て、詳しくは以下をごらん 
ください。 

「短縮の宛先を登録する」 

(p. 3-9) 

「グループの宛先を登録す 
る」 （ p.3-20) 


ひとこと 

ユーザ認証を設定している 
ときは、 ユーザ ごとに設定 
した E-Mail アドレスが ' 
From アドレスとなります。 


スキャナ機能を使用する前に 





1.3 事前に必要な設定 


スキャナ雛 

を使用 
する前に 


■ 読込みの設定 

スキャンするときに、原稿のスキャン条件を設定します。以下 
の項目の設定をします。 

設定は本機のタツチパネルで行います。 


項目 

説明 

フアイル形式 

スキャンしたデータを保存するファイル形式を選択 
します。 

解像度 

スキャンする解像度を選択します。 

片面 / 面]面 

原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするか 
選択します。 

原稿画質 

スキャンする原稿の画質を選択します。 

読込みサイズ 

スキャンする用紙のサイズを設定します。 

倍率 

スキャンする倍率を指定します。よく使う倍率を登 
録することもできます。 

濃度 

スキャンの濃度を調整します。 

原稿指定 

異なるサイズの原稿の混載や、 Z 折れ原稿など、原 
稿のセットの種類を設定します。 

応用設定 

ブック連写やページ連写など、スキャンする画像の 
加工について設定します。 


■ プログラム 

送信先や読込みの設定などをまとめてひとつのプログラムとし 
て設定します。いつも同じ条件でスキャン、送信する場合など 
に便利です。 

設定は本機のタツチパネルで行います。 


■ スキヤナの設定 

操作パネルの【スキヤン】を押したときに表示される画面の内 
容を設定します。 


既 

読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定）」 

(p. 2-37 ) をごらんくださ 
い 0 


既 

詳しくは、「プログラムの宛 
先を登録する」 （ p. 3-22 ) を 
ごらんください。 


園 

詳しくは、「スキヤンする 
データの保存形式を設定す 
る」 （ p.3-32 ) をごらんくだ 
さい 0 


スキャナ機能を使用する前に 
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本機はパラ 
もできます 
が、スキヤ 
は、必ずネ 
をしてくだ 
















1.5 事前の設定とスキヤンのながれ 


スキャナ機能 

を使用 
する前に 


スキャナ機能を使用するために必要な設定とスキャン操作の流 
れは以下のとおりです。 


[設定メニュー]一[ユーザ設定]の 
スキャナ設定 

※スキャンしたデータの保存形式など、設定の基本的な設定を 
行います。 

3.7 スキャナ基本画面の設定 （ p . 3-28) 

3.8 スキヤンするデータの保存形式を設定する （ p . 3-32) 


_V_ 

[設定メニュー] 一 [管理者設定]の 
ネットワーク設定 

※ネットワーク上で本機を使用するための設定を行います。 
3.11ネットワーク使用設定 （ p . 3-41) 

3.12 TCP/IP 設定 ( p . 3-42) 

3.13 NetWare 設定 ( p . 3-49) 

3.14 http サーバ設定 ( p . 3-53) 

3.15 FTP 設定 ( p . 3-60) 

3.16 SMB 設定 ( p . 3-62) 

3.17 AppleTalk 設定 （ p . 3-65) 

3.18 LDAP 使用設定 ( p . 3-66) 

3.19 LDAP サーバ登録 （ p . 3-67) 

3.20 検索デフオルト設定 （ p . 3-74) 

3.21 E-mail 送信 （ SMTP ) ( p . 3-75) 

3.22 E-mail 受信 ( POP ) ( p . 3-83) 

3.23 デバイス設定 ( p . 3-87) 

3.24 時刻補正設定 ( p . 3-88) 

3.25 状態通知設定 ( p . 3-91) 

3.26 トータルカウンタ通知設定 （ p . 3-93) 

3.27 PING 応答確認 （ p . 3-97) 

3.28 SLP 設定 ( p . 3-100) 

3.29 LPD 設定 ( p . 3-101) 

3.30アドレス入力付加設定 （ p . 3-102) 

3.31 証明書無効時処理 ( p . 3-105) 

3.32 SNMP 設定 （ p .3-106) 

3.33 Bonjour 設定 ( p . 3-110) 

3.34 TCP Socket 設定 ( p . 3-111) 

3.35 OpenAPI 設定 （ p .3-113) 

3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 （ p . 3-117) 




ひとこと 

操作パネルから設定できる 
内容の一部は PageScope 
Web Connection を使って 
ネットワーク上のコン 
ピュータからも設定できま 
す。詳しくは 「 PageScope 
Web Connection を使って設 
定する」 （ p .4-1) をごらん 
ください。 


スキャナ機能を使用する前に 
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1.5 事前の設定とスキヤンのながれ 


[設定 メニュー] の 
宛先登録 

※ E-Mail 送信のためのメールアドレス、 FTP のためのサーバ登 
録、送信先のコンピュータの設定を行います。 

3.3 短縮の宛先を登録する （p.3-9) 

3.4 グループの宛先を登録する （p. 3-20) 

3.5 プログラムの宛先を登録する （p. 3-22) 

3.6 E-Mail の内容を設定する (p. 3-24) 


\ 

/ 

原稿をセツトする 

\ 

1 

宛先を指定する 

\ 

I 

スキャン内容を設定する 

「スキャンの内容を設定する（読込設定）」 ( p . 2-37) 

\ 

! 

操作パネルの【スタート】を押す 


V 

スキャンが行われ、データが送信されます。 
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スキャナ機能を使用する前に 







第 2 章 

スキヤンする 


スキヤン 


原稿をスキャンし、データを送信する手順を説明します。 


2.1 操作パネルについて .2-2 

2.2 スキャン画面を表示させる . 2-4 

2.3 データをメールで 送信する （ E-Mail 送信） . 2-5 

2.4 データをサーバに送信する（ファイル送信 （ FTP )) .2-15 

2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 

( SMB )) .2-26 

2.6 スキャンの内容を設定する （読 込設定） . 2-37 

2.7 設定内容を確認する . 2-67 

2.8 スキャナ送信履歴を確認する . 2-75 











2.1 操作パネルについて 
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No 

名称 

説明 

1 

パワーセーブキー 

パワーセーブ機能に切換わります。パワーセ _ ブ機能 
中は【パワーセーブ】が緑色に点灯し、タッチパネル 
の表示が消えます。パワーセーブ機能中に【パワー 
セーブ】を押すとパワーセーブ機能は解除されます。 

2 

タツチパネル 

各設定画面ゃメッセージが表示されます。 

パネルに直接タッチして各設定を行います。 

3 

ID キー 

ユーザ認証および部門管理を設定している場合、ユー 
ザ名とパスワード（ユーザ認証）、部門名とパスワー 
ド（部門管理）を入力したあとにこのキーを押すと本 
機が使用できるようになります。ログオフ時にも使用 
します。 

4 

ボツクスキー 

ボックス機能に切換わります。 

ボックス機能中は【ボックス】が緑色に点灯します。 
詳しくは、「ユーザーズガイドボックス機能編」をご 
らんください。 

5 

フアクスキー 

ファクス機能に切換わります。 

ファクス機能中は【ファクス】が緑色に点灯します。 
詳しくは、「ユーザーズガイドファクシミリ機能編」 

をごらんください。 

6 

スキヤンキ_ 

スキャン機能に切換わります。スキャン機能中は【ス 
キャン】が緑色に点灯します。 

7 

コピーキー 

コピー機能に切換わります。（初期設定ではコピー機 
能が選択されています。）コピー機能中は【コピー】 

が緑色に点灯します。 

詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごら 
んください。 

8 

リセツトキー 

操作パネル、またはタッチパネルで入力した全ての設 
定（登録した設定は除く）がクリアされます。 

9 

割込みキー 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は【割込 
み】が緑色に点灯し、タッチパネルに「割込み中で 
す」と表示されます。割込み機能中に【割込み】を押 
すと割込み機能は解除されます。 


2-2 


スキヤンする 















2.1 操作パネルについて 


No 

名称 

説明 

10 

ストップキー 

スキャン中に【ストップ】を押すと、スキャンが一時 
停止します。 

11 

スタートキー 

スキャンを開始します。本機がスキャンを開始できる 
状態のときは【スタート】が緑色に点灯します。【ス 
タート】がオレンジ色に点灯しているときはスキャン 
を開始できません。 

一時停止中のジョブが再開します。 

12 

主電源ランプ 

主電源が〇 N のときに緑色に点灯します。 

13 

データランプ 

プリントジョブを受信中は、緑色に点滅します。 
データをプリントするときは、緑色に点灯します。 

14 

確認コピーキー 

スキャナ機能では使用しません。 

15 

10 (テン）キー 

各種の設定値を入力します。 

16 

クリア キー 

テンキーで入力した数値（倍率、サイズなど）がクリ 
アされます。 

17 

設定内容キー 

各設定の確認画面に切換わります。 

18 

設定メニュー/カウンタキー 

設定メニュー画面、セールスカウンタ画面に切換わり 
ます。 

19 

プログラムキー 

スキャナ機能では使用しません。 

20 

コントラスト調整ダイアル 

タッチパネルのコントラストを調整します。 

21 

拡大表示キー 

拡大表示機能に切換わります。 

22 

ユニバーサルキ_ 

ユニバーサル機能の設定画面に切換わります。 

23 

ヘルプキー 

ヘルプ画面に切換わります。 

各機能の説明や操作方法を画面上で表示できます。 


A 注意 


ツチパネルに強い力を加えると、タツチパネルに傷が付いて破損の原因となります。 
ツチパネルを強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでくださ 


スキヤンする 


スキヤン 
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2.2 スキャン画面を表示させる 


スキャンを行うにはまずスキャン画面を表示させます。 

電源を入れてコピー可能な状態になると、基本設定画面が表示されます。 

操作パネルの【スキャン】を押すとスキャン画面が表示されます。 

画面内に表示されたキーを指で軽く押すことにより、表示された機能やモードを選択できま 
す0 


2 3 456 7 8 9 

■ ■宛先件数□□□件 ■ 
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No 

名称 

説明 

1 

サブエリア 

宛先、送信先などを表示します。 

2 

[ジョブ確認] 

現在実行中、および待機中のジョブを表示します。 
ジョブの確認、ジョブ操作ができます。 

3 

日時表示部 

現在の日時（年/月/日/時刻）を表示します。 

4 

メッセージ表示部 

本機の状態やそのときにしなければならない操作手順 
などを表示します。 

5 

[プログラム] 

プログラム登録されている宛先を表示します。 

6 

[グループ] 

グループ登録されている宛先を表示します。 

7 

[アドレス帳] 

アドレス帳に登録されている宛先を検索します。 

8 

[ダイレクト入力] 

E-Mail 送信、 FTP 送信、 SMB 送信するときの宛先を 
入力したり、ジョブを保存するボックスを選択しま 
す。管理者モードの「セキュリティ設定」で手動宛先 
入力を禁止にした場合は表示されません。 

9 

メモリ残量表示部 

スキャン作業中に使用されるメモリの残量を表示しま 
す。 

10 

宛先件数表示部 

設定した宛先件数を表示します。 

11 

[読込設定] 

スキャン中の読込設定をします。 
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2.3 デ _ 夕をメ _ ルで送信する （ E - Mail 送信) 


■ E - Mail 送信とは 

スキヤンしたデータを添付ファイルとして、指定した電子メー 
ルアドレスに送信できます。 

送信先を指定するには以下の方法がありますが、「グループ宛 
先」から宛先を選び、直接入力してアドレスを追加するなど、 
組み合わせて指定できます。 


■ プログラムを使う 


送信先のアドレスと読込設定の内容をまとめて登録したものを 
「プログラム」といいます。いつも決まった読込み条件で送信す 
るときに便利です。ここでは、あらかじめ登録したプログラム 
キーを指定して送信する方法を説明します。 

プログラムの登録方法について詳しくは、「プログラムの宛先を 
登録する」 （p.3-22) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 




E-Mail 送信の概要は「ス 
キャンしたデータを E-Mail 
で送信する」 （p .1-3) をご 
らんください。 


スキヤン 
する 


0 


[プログラム]の キーを押します。 

「同報宛先リスト」に宛先が表示されます。 



ひとこと 

•アドレス帳や直接入力で 
送信先のアドレスをさら 
に追加できます。 

• ファクスなど指定できな 
い宛先は表示されません。 


スキヤンする 
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2.3 データをメールで送信する （ E-Mail 送信) 



0 


確認したら[〇 K ] を押します。 



宛先を入力 f きます 



メモリ残量100% 


読込設定 



I 倍率 ^1 
[...濃度 ......... J 

r 原稿指定 j 
[ 応用設定 j 


[連続読み設定 I [ ファイル名』 




0 

0 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


ひとこと 

登録した内容を変更するこ 
ともできます。 

既 

読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

(p. 2-37) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

スキヤンしたジョブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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2.3 データをメールで送信する （E-Mail 送信) 


■ グループ宛先を選ぶ 


複数の送信先をまとめて登録したものを「グループ」といいま 
す。ここでは、あらかじめ登録したグループを指定して送信す 
る方法を説明します。 


グループの登録方法に ついて 詳しくは、「グループの宛先を登録 
する」 （ p .3-20) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 



スキヤン 

•——— 猶 


0 


[グループ]の宛先キーを押します。 

グループに登録されたメンバーの一覧が表示されます。 




スキヤンする 
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2.3 データをメ ールで送信する (E-Mail 送信） 


0 


[読込設定]を押して読込みの内容を設定します。 



| il 111111 ll 




ラロクラム 11—11 ，瓦ス帳|^ィし外人 
宛先 


卜 r 

l ： 1.. 

〇叩|沿 

^TPgr| 





P%MBgr 


网 OXgr 






[読込設定^ J 


0 


設定したら[〇 K] を押します。 


06/08/03宛先を入力できます 
14:36 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

(p. 2-37) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

スキヤンしたジョブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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2.3 データをメールで送信する （ E - Mail 送信) 


■アドレス帳から送信先を選ぶ 


あらかじめ登録された送信先のアドレスの集まりを、「アドレス 
帳」といいます。ここでは、アドレス帳から送信先を指定して 
送信する方法を説明します。 


ァドレス帳の登録方法について詳しくは、「短縮の宛先を登録す 
る」 （ p .3-9) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 



0 


[アドレス帳]を押します。 
アドレス帳が表示されます。 



〇登録されている宛先名は、インデックスキーを押す 
と該当するアドレスが表示されます。 

〇インデックスキーの表示は[切替]で英文字とひら 
がなを切換えることができます。 


样 ii ： 侧します 

スキヤン 

アドレス帳からは同時に複 

二後 


数の宛先を指定できます。 


ひとこと 

管理者モードの「セキユリ 
ティ設定」で手動宛先入力 
を禁止にした場合は、[アド 
レス帳]の [ LDAP 検索] 

が表示されません。 

詳説明します 

LDAP 検索を行うには管理 
者設定で LDAP サーバなど 
の設定が必要です。詳しく 
は 「 LDAP 使用設定」 ( p .3- 
66) をごらんください。 


スキヤンする 
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2.3 データをメールで送信する （E-Mail 送信) 



〇必要に応じて送信先を検索することができます。詳 
しくは「送信先を検索する」 （p.2-11) をごらんく 
ださい。 


0 


宛先キ _ を押してアドレスを選択します。 

選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に 
送信先が表示されます。 



ひとこと 

直接入力で送信先のアドレ 
スをさらに追加できます。 
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スキヤンする 






























































2.3 データをメールで送信する （E-Mail 送信) 


■ 送信先を検索する 

宛先を検索するには、以下の方法があります。 

• 詳細検索 

アドレスの名称や内容の一部を入力して、該当するアドレスを 
検索します。 


• LDAP 検索 

LDAP サーバに登録されているアドレスから、条件に該当する 
アドレスを検索します。 

キーワードを入力する「単検索」と複数の条件から絞り込む 
「複合検索」があります。 

単検索の場合 


キ-フ-卩を入力 U 検索を実行 ua さ u 


^先件数 


□□□件 | 
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詳説明します 

• LDAP 検索を行うには管 
理者設定で LDAP サーバ 
などの設定が必要です。 
詳しくは 「LDAP 使用設 
定」 （p. 3-66) をごらんく 
ださい。 

• LDAP 検索の結果から宛 
先に追加できるのは、ダ 
イレクト入力と合わせて 
5件までです。 

• 管理者モードの「セキュ 
リティ設定」で手動宛先 
入力を禁止にした場合は、 
LDAP 検索は使用できま 
せん。 


複合検索の場合 





複合検索 [2/2J I 次画面 ♦ I 
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スキヤン 


スキヤンする 
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2.3 データをメールで送信する （ E-Mail 送信) 



0 


設定したら[〇 K ] を押します。 



宛先を入力 f きます 



メモリ残量100% 


読込設定 



I 倍率 ^1 
[...濃度 ......... J 

r 原稿指定 j 
[ 応用設定 j 


[連続読み設定 I [ ファイル名』 




0 

0 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 


操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

(p. 2-37) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

スキヤンしたジョブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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スキヤンする 























































































































































































































2.3 データをメールで送信する （E-Mail 送信) 


■ 直接入力する 


本機の操作パネルから直接送信先のアドレスを入力する作業を 
「ダイレクト入力」といいます。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 
スキヤン画面が表示されます。 



0 


[ダイレクト入力]の [E-Mail 送信]を押します。 
送信先のアドレスを入力する画面が表示されます。 



0 


送信先のアドレスを入力し、 [0K] を押します。 


キ-ボ-卩とテンキづ宛先を入力し7 くださ U 


^先件数 


3 

1 一 1 1 _ 1 





Prefix/Suffi 

□ 

1 1 : 






w 1 

e |r |t ； 

y レ 

1 i 1 " 1 l_ 1 u 1 

01 



la 

1 S | d 1 f 1 , 1 h 1 

J Ik |1 | 

: ]：| 

iJ: 




1 n 卜 1 


[ IH 々ンセ 1 し： M: ok | 


詳説明します 

ダイレクト入力から指定で 
きる宛先は5件までです。 


ひとこと 

管理者モ_ドの「セキュリ 
ティ設定」で手動宛先入力 
を禁止にした場合は、[ダイ 
レクト入力]が表示されま 
せん。 


ひとこと 

• 引き続きアドレスを指定 
するときは、[次宛先]を 
押して入力を続けます。 

• よく入力するユーザ名や 
ドメイン名などを登録し 
ておき、呼び出して使用 
することができます。あ 
らかじめ「管理者設定」 

で Prefix/Suffix を登録し 
ておく必要があります。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.3 データをメールで送信する （ E-Mail 送信) 


「同報宛先リスト」に入力したアドレスが表示されま 
す0 



0 


[読込設定]を押して読込みの内容を設定します。 


送信方式を指定技ます 



ィし外入力 


E1 


叉 SHB 

m 


D ァイル送信 ( SMB ) 3 


至 FIP 

BB ::: 

◎丁イル送信 ( FTP ) ; 


[5 


:： L ボックス保存 J ： 11 


: M ：： N ： 


111 
::：!：：!：：! 


：：： ll : 読込設 


0 


設定したら[〇 K ] を押します。 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 



読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

( p . 2-37) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

スキヤンしたジョブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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スキヤンする 







































































































































































































































































































2.4 データをサーバに送信する（ファイル送信 ( FTP )) 


■ ファイル送信 ( FTP ) とは 

FTP サーバのあるネットワーク環境で使用できます。スキャン 
したデ _ 夕をネットワ _ ク上の FTP サ _ バ内の指定したフオル 
ダに送信します。 

高解像度のデータなど、容量の大きなデータの送信に適してい 
ます。 

送信先を指定するには以下の方法がありますが、「グループ宛 
先」から送信先を選び、さらに直接入力で送信先を追加するな 
ど、組み合わせて指定できます。 


送信先のサーバの条件によってはドキュメント名に制限がある 
場合に送信できないことがあります。ドキュメント名は送信時 
のファイル名になるため、ネットワーク管理者に問合わせてか 
ら設定してください。 


■ プログラムを使う 

送信先の FTP サーバや読込設定の内容をまとめて登録したもの 
を 「プログラム」 といいます。ここでは、あらかじめ登録した 
プログラム キーを指定 して 送信する方法を説明します。 
プログラムの 登録方法に ついて 詳しくは、 「プログラムの 宛先を 
登録する」 （p.3-22) をごらんください。 


ひとこと 

ネットワーク環境にメール 
サ _ バがあれば、メールに 
よる通知機能を使って、ス 
キャンしたデ _ 夕の保存場 
所をメールで知らせること 
ができます。メール通知機 
能について、詳しくは、 「E- 
Mail 設定」 (p. 2-73) をご 
らんください。 


ひとこと 

ネットワ_ク環境にプロキ 
シサーバがあれば、プロキ 
シサーバ経由でインター 
ネット上の FTP サーバにア 
クセスすることもできます。 



FTP 送信の概要は「スキヤ 
ンしたデ _ 夕をフアイル送 
信する （FTP)」（p .1-4) を 
ごらんください。 


スキヤン 
する 


スキヤンする 
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2.4 データをサーバに送信する（フアイル送信 （FTP)) 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキヤン画面が表示されます。 



0 


[プログラム]の キーを 押します。 

「同報宛先リスト」に送信先が表示されます。 



0 


[読込設定]を押して読込みの内容を確認します。 



ひとこと 

•アドレス帳や直接入力で 
送信先のアドレスをさら 
に追加できます。 

• ファクスなど指定できな 
い宛先は表示されません。 


ひとこと 

登録した内容を変更するこ 
ともできます。 

読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

(p. 2-37) をごらんくださ 
い0 
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スキヤンする 
























































































































































































2.4 データをサーバに 送信す る（ファイル 送信 （ FTP )) 



0 

0 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


スキヤン 


ひとこと 

スキヤンしたジヨブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 


スキヤンする 
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2.4 データをサーバに送信する（フアイル送信 （ FTP )) 


■ グループ宛先を選ぶ 


複数の送信先をまとめて登録したものを「グループ」といいま 
す。ここでは、あらかじめ登録したグループを指定して送信す 
る方法を説明します。 

グループの登録方法について詳しくは、「グループの宛先を登録 
する」 （ p .3-20) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 



0 


[グループ]の宛先キーを押します。 

グループに登録されたメンバ_の一覧が表示されます。 


ひとこと 

アドレス帳や直接入力で送 
信先のアドレスをさらに追 
加できます。 
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スキヤンする 




















































































































































































2.4 データをサーバに 送信す る（ファイル 送信 （ FTP )) 


0 


送信する宛先を選択し、[〇 K] を押します。 
「同報宛先リスト」に送信先が表示されます。 



スキヤン 


0 


[読込設定]を押して読込みの内容を設定します。 


宛先 防 
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[| 売込設定 , | 



読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定）」 

( p . 2-37) をごらんくださ 
い0 


0 


設定したら[〇 K] を押します。 


06 / 08 ノ 03 56 夕己江フ V ブつでさます 

14:36 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 


操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


ひとこと 

スキヤンしたジヨブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 


スキヤンする 
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2.4 データをサーバに送信する（フアイル送信 （FTP)) 


■アドレス帳から送信先を選ぶ 


送信先のアドレスの集まりを、「アドレス帳」といいます。ここ 
では、アドレス帳から送信先を指定して送信する方法を説明し 
ます。 


ァドレス帳の登録方法について詳しくは、「短縮の宛先を登録す 
る」 （p.3-9) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 



0 


[アドレス帳]を押します。 


アドレス帳が表示されます。 



〇登録されている宛先名は、インデックスキーを押す 
と該当するアドレスが表示されます。 

〇インデックスキーの表示は[切替]で英文字とひら 
がなを切換えることができます。 


詳 bj 説明します 

アドレス帳からは同時に複 
数の宛先を指定できます。 
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スキヤンする 





















2.4 データをサーバに 送信す る（ファイル 送信 （FTP)) 



〇アドレス帳から目的の送信先を探したいときは[詳 
細検索]を押して送信先を探します。名称や宛先か 
ら検索できます。 



宛先件数□□□件1 




詳細検索 


:検罕碚果 


2件 

■ 

■ 

■ 


:： 

i IlScenterliB 

center 

' ...... 

:::::：!：：：：!：：!：：!：：：：!：：!：：!：：：：：： 
. : . 


11111 
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:: Ulr . 菀筅 ―1 
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_ E 

. : . ^ 

. : . ^ 


11111 
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- - 



::: 

…… ...... ^ 
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11111 

■1 
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01 


1130 



e 


宛先キーを押して送信先を選択します。 

選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に 
送信先が表示されます。 


ひとこと 

直接入力で送信先をさらに 
追加できます。 



スキヤン 


スキヤンする 
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2.4 データをサーバに送信する（フアイル送信 （ FTP)) 


0 


[読込設定]を押して読込みの内容を設定します。 




90 ¥data 



さま 
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[|売込設定 j 


0 


設定したら[〇 K ] を押します。 


06/08/03宛先を入力できます 
14:36 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 


操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

(p. 2-37) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

スキヤンしたジョブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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スキヤンする 





























































































































































































































































2.4 データをサーバに送信する（ファイル送信 （FTP)) 


■ 直接入力する 


本機の操作パネルから直接送信先のアドレスを入力する作業を 
「ダイレクト入力」といいます。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 
スキヤン画面が表示されます。 



0 


[ダイレクト入力]の[ファイル送信 ( FTP )] を押し 
ます。 

送信先のホスト名、送信先フォルダなどを入力する画 
面が表示されます。 



入力する内容は以下のとおりです。 


項目 

内容 

ホスト名 

送信先のホスト名または IP アドレスを指定しま 
す。キ _ ボ _ ドで入力し、[〇 K] を押します。 

ファイルパス 

送信先のフォルダのパスを指定します。キー 
ボードで入力し、 [0K] を押します。 

ユーザ名 

ログインするユーザ名を入力します。キーボー 
ドで入力し、[〇 K] を押します。 

パスワード 

パスワ _ ドを入力します。キ _ ボ _ ドで入力 
し、[〇 K] を押します。 


詳説明します 

ダイレクト入力から指定で 
きる宛先は5件までです。 


ひとこと 

管理者モ_ドの「セキュリ 
ティ設定」で手動宛先入力 
を禁止にした場合は、[ダイ 
レクト入力]が表示されま 
せん。 


詳説明します 

FTP サーバに匿名でアクセ 
スする場合は、ユーザ名入 
力画面で[共通名]を押し 
ます。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.4 データをサーバに送信する（フアイル送信 （ FTP )) 


送信すが j の各設定値を入力茂ます 



[詳細指定]を押すと、 FTP のさらに詳しい設定ができます。 
指定したら[〇 K ] を押します。 


項目 

内容 

ポート番号 

ポート番号を確認できます。 

PASV モード 

PASV (パッシブ）モードを使用するかどうか 
を設定します。[する]または[しない]を押 
します。 

Proxy 

プロキシ サーバを 使用するかどうかを設定しま 
す。[する]または[しない]を押します。 



0 


送信先の情報を入力し、 [0 K ] を押します。 


送信するた_各設定値を入力迮ます 


宛先件数000件 


メモリ 残童100% 


フ 7 ィル璋信 FTP I ；次宛先 J 


r ホ::卜爸 00 



[ 詳細指定』 ノセ 1 し .. j 


「同報宛先リスト」に入力したアドレスが表示されま 
す0 


ひとこと 

引き続きアドレスを指定す 
るときは、[次宛先]を押し 
て入力を続けます。 
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スキヤンする 















































































































































































































































































































2.4 データをサーバに 送信す る（ファイル 送信 （ FTP )) 



0 


[読込設定]を押して読込みの内容を設定します。 




読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定）」 

(p. 2-37) をごらんくださ 
い0 


0 


設定したら[〇 K ] を押します。 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 


操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


ひとこと 

スキヤンしたジョブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.5 デ_夕をネットワ_ク上のコンピユ_夕に送信する 
(ファイル送信 ( SMB )) 


■ ファイル送信 (SMB ) とは 

スキヤンしたデ _ 夕をネットワ _ ク上の特定のコンピュ _ 夕に 
直接送信します。 

ファイル送信 ( SMB ) を行うには、データを受信するコン 
ピュータに Windows の共有ファイル設定をあらかじめ行ってく 
ださい。 

■ Windows 共有 （Mac OSX) /Samba (Linux/ 
Unix) への SMB 送信 

Mac OSX または Linux 、 Unix への SMB 送信を行う場合、ネッ 
トワーク設定やユーザ名などが以下の条件を満たしていること 
が必要です。送信する環境に合わせて設定を変更してください。 

本体側の設定 

• [管理者設定]一[ネットワーク設定]— [ SMB 設定]を 
「 NTLMvl 」 にする 

サーバ側の設定 

• ユーザ名、共有フォルダ名は12文字以下にする 

• 送信先を參照するとき、共有フォルダ名が英数字のとき 
のみ表示される。サブフォルダ名は英数字でなくても表 
示される 

• 送信先を參照するとき、最初にユーザ ID とパスワードを 
入力する 


■ Windows 98SE/Windows Me への SMB 送信 

Windows 98 SE/Windows Me への SMB 送信を行う場合、ネット 
ワーク設定が以下の条件を満たしていることが必要です。 

本体側の設定 

• [管理者設定]—[ネットワーク設定]— [ SMB 設定] 

で、 NTLM 設定を 「 v 1/ v 2」 または「 VI 」に設定する 


必 


てください 

Windows の共有フォルダ 


名に、カタカナ、ひらが 
なを使用しないでくださ 
い 0 

• Windows 共有フォルダへ 
送信する場合、宛先登録 
時にホスト名、フォルダ 
名を大文字で入力してく 
ださい。 


SMB 送信の概要は「スキヤ 
ンしたデータをネットワー 
ク上のコンピュータに送信 
する ( SMB)j ( p .1-4) を 
ごらんください。 


ひとこと 

Samba とは UNIX や Linux 
で SMB を使った サービス 
を提供するためのソフト 
ウェアです 。 Mac OSX Vit 
Samba を 「Windows 共有」 
と呼んでいます。 
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スキヤンする 



2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 


■ プログラムを使う 


送信先のコンピュータや読込設定の内容をまとめて登録したも 
のを「プログラム」といいます。ここでは、あらかじめ登録し 
たプログラムキーを指定して送信する方法を説明します。 


プログラムの登録方法について詳しくは、「プログラムの宛先を 
登録する」 （ p .3-22) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 



0 


[プログラム]の キーを 押します。 

「同報宛先リスト」に送信先が表示されます。 



0 


[読込設定]を押して読込みの内容を確認します。 



スキヤン 


ひとこと 

•アドレス帳や直接入力で 
送信先のアドレスをさら 
に追加できます。 

• ファクスなど指定できな 
い宛先は表示されません。 


ひとこと 

登録した内容を変更するこ 
ともできます。 

囲 

読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定）」 

( p . 2-37) をごらんくださ 
い0 


スキヤンする 
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2.5 データをネットワーク上のコンピユータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 


0 


確認したら[〇 K ] を押します。 



0 

0 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


ひとこと 

スキヤンしたジヨブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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スキヤンする 









































































































































































































































2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 


■ グループ宛先を選ぶ 


複数の送信先をまとめて登録したものを「グループ」といいま 
す。ここでは、あらかじめ登録したグループを指定して送信す 
る方法を説明します。 


グループの登録方法について詳しくは、「グループの宛先を登録 
する」 （ p .3-20) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 



0 


[グループ]の宛先キーを押します。 

グループに登録されたメンバ_の一覧が表示されます。 


宛先# 1 入力されていません 



0 


送信する宛先を選択し、[〇 K ] を押します。 


先件数002件 ■ 



ひとこと 

アドレス帳や直接入力で送 
信先のアドレスをさらに追 
加できます。 


スキヤン 


スキヤンする 


2-29 




















































































2.5 データをネットワーク上のコンピユータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


ひとこと 

読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

( p . 2-37) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

スキヤンしたジョブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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スキヤンする 
































































































































































































































































































































































2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 


■アドレス帳から送信先を選ぶ 


あらかじめ登録された送信先のアドレスの集まりを、「アドレス 
帳」といいます。ここでは、アドレス帳から送信先を指定して 
送信する方法を説明します。 


ァドレス帳の登録方法について詳しくは、「短縮の宛先を登録す 
る」 （ p .3-9) をごらんください。 



操作パネルの【スキヤン】を押します。 


スキャン画面が表示されます。 



0 


[アドレス帳]を押します。 


アドレス帳が表示されます。 



〇登録されている宛先名は、インデックスキーを押す 
と該当するアドレスが表示されます。 

〇インデックスキーの表示は[切替]で英文字とひら 
がなを切換えることができます。 


詳 bj 説明します 

アドレス帳からは同時に複 
数の宛先を指定できます。 


スキヤン 
する 


スキヤンする 
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2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 



〇アドレス帳から目的の送信先を探したいときは[詳 
細検索]を押して送信先を探します。名称や宛先か 
ら検索できます。 



醪^宛失件数□□□件1 




詳細検索 


:: 検罕碚果 

国 

2 件 

■ 

■ 

I i @ PC 1 | lPC 2 

:：!：：!：：!：：：：!：：!：：!：：：：!：：!：：!：：：：： 
..... 

1111 

i 画画 innn 

;;;;;; 



..… ：••：••：••••：••：••：••••：••：••：..... 

. 


画 i 画 innn 


♦ 


[ 如先 


lmlJI 


0 


宛先キーを押して送信先を選択します。 


選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に 
送信先が表示されます。 




ひとこと 

直接入力で送信先をさらに 
追加できます。 



読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定)」 

( p . 2-37) をごらんくださ 
い0 
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スキヤンする 





































































































































































































































































































2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


スキヤン 


ひとこと 

スキヤンしたジヨブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 


スキヤンする 
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2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 


■ 直接入力する 


本機の操作パネルから直接送信先のアドレスを入力する作業を 
「ダイレクト入力」といいます。 



操作パネルの【スキャン】を押します。 
スキャン画面が表示されます。 



0 


[ダイレクト入力]の[ファイル送信 ( SMB )] を押し 
ます。 


送信先のホスト名、送信先フォルダなどを入力する画 
面が表示されます。 



入力する内容は以下のとおりです。 


項目 

内容 

ホスト名 

送信先のホスト名（大文字で入力）または IP ア 
ドレスを指定します。キ_ボ_ドで入力し、 

[〇 K ] を押します。 

ファイルパス 

送信先のフォルダのパスを大文字で入力します。 

ユーザ名 

ログインするユーザ名を入力します。キーボー 
ドで入力し、[〇 K ] を押します。 

パスワード 

パスワ _ ドを入力します。キ _ ボ _ ドで入力 
し、[〇 K ] を押します。 


詳 bj 説明します 

ダイレクト入力から指定で 
きる宛先は5件までです。 


ひとこと 

管理者モ_ドの「セキュリ 
ティ設定」で手動宛先入力 
を禁止にした場合は、[ダイ 
レクト入力]が表示されま 
せん。 


詳説明します 

[参照]を押して、ネット 
ワーク上のコンピュータを 
參照し、送信先フォルダを 
指定することもできます。 
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スキヤンする 







































































































































2.5 データをネットワーク上のコンピュータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 


0 


送信先の情報を入力し、 [0 K ] を押します。 

〇共有フォルダの内容を確認するときは[參照]を押 


します。 


送信すが j の各設定値を入力茂ます 



メモリ残量 100K 



「同報宛先リスト」に入力したアドレスが表示されま 
す0 


ひとこと 

引き続きアドレスを指定す 
るときは、[次宛先]を押し 
て入力を続けます。 

詳説明します 

本機が所属しているネット 
ワーク（サブネット）上に、 
以下の数を超えるワークグ 
ループおよびコンピュータ 
が存在する場合、正しく参 
照できない可能性がありま 
す 。 

• ワークグループ：128 
• コンピュータ：128 




|i. 上在 ：…… 



||! I ： 丁 F レス巾長 


1 



0 


[読込設定]を押して読込みの内容を設定します。 


送信方式を指定できます 



メモリ残量 100K 




?¥PC3¥PUBLIC 



□ 

.... 至 FTP 

m 



1 E-Mail 送信』 I 

|ファイ 1 し 送信 (FTP) J 



本 $MB 

E0 1 

合 

ill 



| ボックス 保存 j 

圓 _ 読 込 設定』 


囲 

読込みの設定について、詳 
しくは、「スキヤンの内容を 
設定する（読込設定）」 

( p . 2-37) をごらんくださ 
い0 


スキヤン 
する 


スキヤンする 
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2.5 データをネットワーク上のコンピユータに送信する（ファイル送信 ( SMB )) 


0 


設定したら[〇 K ] を押します。 



0 

❼ 


本機の ADF または原稿ガラス上に原稿をセツトします。 

操作パネルの【スタート】を押します。 

原稿がスキャンされ、データが送信されます。 


ひとこと 

スキヤンしたジヨブがジヨ 
ブリストから消えるまで、 
電源を切らないでくださしヽ。 
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スキヤンする 









































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 設定できる内容 

スキャン画面で[読込設定]を押すと、スキャン時の読込の詳 
しい内容を設定できます。 



設定できる内容は以下のとおりです。 


項目 

内容 

參照先 

ファイル形式 

スキャンしたデータを保存する 
ファイル形式を選択します。 

p . 2-38 

解像度 

スキャンする解像度を選択しま 
す 。 

p . 2-41 

片面/面]面 

原稿の片面をスキャンするか両面 
をスキャンするか選択します。 

p . 2-42 

原稿画質 

スキャンする原稿の画質を選択し 
ます。 

p . 2-43 

読込みサイズ 

スキャンする用紙のサイズを設定 
します。 

p . 2-44 

倍率 

スキャンする倍率を指定します。 
よく使う倍率を登録することもで 
きます。 

p . 2-47 

濃度 

スキャンの濃度を調整します。 

p . 2-49 

原稿指定 

異なるサイズの原稿の混載や 、 Z 
折れ原稿など、原稿のセットの種 
類を設定します。 

p . 2-50 

応用設定 

ブック連写やページ連写など、ス 
キャンする画像の加工について設 
定します。 

p . 2-52 

連続読み設定 

原稿の枚数が ADF に入りきらな 
いときや、原稿ガラス上にセット 
するときに読込みを数回に分割す 
ることができます。 

また、スキャンする原稿の中に片 
面原稿と両面原稿が混在している 
場合など、原稿の種類ごとスキャ 
ンできます。 

p . 2-64 

ファイル名 

保存するファイルの名称を変更し 
ます。 

p . 2-66 


スキヤンする 


スキヤン 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ ファイル形式 

スキャンしたデータを保存するファイル形式を選択します。選 
択できるファイル形式は以下の2種類です。 

フアイル形式 


項目 

内容 

PDF 

PDF 形式で保存します。 

TIFF 

TIFF 形式で保存します。 


また、保存するデータのまとまりも指定できます。 
ページ設定 


項目 

内容 

1枚毎 

原稿1枚ごとにひとつのファイルを作成しま 
す。両面をスキヤンするときはひとつのファイ 
ルに2ページずつのデータがスキヤンされま 
す 。 

ページー括 

スキヤンした全ての原稿をまとめてひとつの 
ファイルを作成します。 


詳 説明します 

ファイル形式で 「 PDF 」 を 
選択したときは、暗号化の 
レベルを設定できます。 
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スキヤンする 




2.6 スキャンの内容を設定する（読込言5 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[ファイル形式]を押します。 


06/08 ノ 03 先を入つ 

14:36 



1 

口 / 両面备 : 

iNNNNIl 

iiNNiiNNNNNIM 


iiMMMMMiN 


倍率 


濃度 


[連続読み設定 j I ファイル名』 


r 原稿指定』 
r 応用設定』 

II OK 1 


ファイル形式を選択します。 



ページ設定の種類を選択します。 



PDF を選択したときは、暗号化の設定ができます。暗 
号化が必要な場合は[暗号化]を押します。 


スキヤンする 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


暗号化の設定を行います。 


項目 

内容 

暗号化レベル 

暗号化のレベルを選択します。 

パスワード 

暗号化されたデータを開くときに必要なパス 
ワードを入力します。半角英数32文字以内で 
入力します。パスワードは確認のため2回入力 
してください。 

文書の権限 

文書の権限を変更するために必要なパスワード 
を入力します。半角英数32文字以内で入力し 
ます。パスワードは確認のため2回入力してく 
ださい。 
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スキヤンする 

















2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 解像度 


スキャンする解像度を選択します。解像度は 200 dpi 、300 dpi 、 
400 dpi 、 600 dpi から選択できます。 


❶ 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[解像度]を押します。 



スキヤン 


0 


解像度を選択します。 



0 


[〇 K ] を2回押します。 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 片面/両面 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするか選択します。 


項目 

内容 

片面 

原稿の片面をスキャンします。 

両面 

原稿の両面をスキャンします。 

表紙+両面 

原稿の最初のページを表紙として片面だけス 
キャンし、残りのページを両面スキャンしま 
す 。 


❶ 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 


[片面/両面]を押します。 


I ジョブ確認^ 


06/08 ノ 03 9 G 夕己をノ V 力てさま9 


_先件数□□□件 J 




:. ■ . 
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■ 

/ 
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■どて雜站雜雜站雜雜站雜雜猫 


爾隱職^^^^ 




読込設定 



r 解像度 


f 片面/両面 


[連続読み設定 I 〖ファイル名 ; 


I ； I 口全………』 

[ miz 

r 原稿指定 . 
[ 応用設定 . 


e 


スキヤンの種類を選択します。 



〇 


[〇 K ] を2回押します。 


2-42 スキヤンする 




























































































































































































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 原稿画質 

原稿の内容に合わせて選択します。選択できる画質は以下の4 スキャン 

種類です。 する 


項目 

内容 

文字 

文字だけで構成されている原稿です。 

文字/写真 

文字と写真（ハーフトーン）が混じっている原 
稿です。 

写真 

写真（ハーフトーン）だけの原稿です。 

薄文字 

文字が全体的に薄い原稿です。 


❶ 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[原稿画質]を押します。 



0 


画質を選択します。 



0 


[〇 K ] を2回押します。 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 読込みサイズ 

スキャンする用紙のサイズを設定します。 
設定できる読込みサイズは以下のとおりです。 


項目 

内容 

自動 

セツトした原稿の1枚目のサイズを検知しま 
す。 

規格サイズ 

A 4、 B 5 など決まったサイズと方向を選択しま 
す。 

不定形 

規格サイズにはない不定形サイズの寸法を入力 
します。 

X 方向は 30.0 〜432.0 mm 、 Y 方向は 30.0 〜 
297.0 mm の範囲で自由に設定できます。 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 



[読込みサイズ]を押します。 



0 


サイズと方向を選択します。 




メモリ 残 量 100 K 



〇 [不定形]を押すとサイズの指定画面が表示されま 
す。テンキーでサイズを入力し、[〇 K ] を押しま 
す0 


詳 bj 説明します 

ADF を使用して原稿を読込 
む場合、読込みサイズは 
「自動」に固定されます。 


ひとこと 

数値は 0.1 mm 単位で指定 
できます。 
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スキヤンする 





































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 



スキヤン 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 決まった倍率で拡大 ■ 縮小してスキャンする 
(倍率） 


規格サイズなど、決まった倍率で拡大、または縮小してスキャ 
ンしたいときに選択します。 


0 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[倍率]を押します。 



e 


倍率を選択します。 



宛先を入力でき封 


倍率 


g 先件数 


□□□件 _ 


BBUM I ： - J + I 

登録佶率 




EESII 

mm\ 




IpHgiBiBl 

1 

mm\ 





0 


〇規格サイズの拡大、縮小は倍率のキーを押します。 
〇等倍より小さめにスキャンするときは[小さめ]を 
押します。 

〇登録した倍率から選択するときは「登録倍率」の 


キーを押します。 


[〇 K ] を2回押します。 


ひとこと 

[小さめ]の倍率は「ズー 
ム」画面で変更できます。 
詳しくは、「倍率を指定して 
スキャンする（倍率)」 

( p . 2-47) をごらんくださ 
い0 
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スキヤンする 














































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■倍率を指定してスキャンする（倍率） 

0.1%単位で倍率を指定してスキャンするときに選択します。 

❶ 


0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[倍率]を押します。 


06/08/03 9 G , 夕 己をノ V ブつて さま f 

14： 36 



: WTT 

面/ 1! 



. U 

. : ■■■■■_!... 


:: m =: 口:::: 


I 濃度. 
r 原稿指定』 
[ 応用設定 j 


0 


倍率を選択します。 


06/08 ノ 03 9 G 7* C ^ A > 

22：16 


倍率 



r - f+ 1 






H 小帥| 


1 D 

掂大 

! 1. 154 

: B4 

i B5 r A4 

1. 224 j 

； A4^B4 I 

1.414 ! 

A4 t A31 
B5 ， B4 | 

2.000 

in «=? 

iii 縮小 

!0. 8GG 

! : 

o.sigT 

j B4^A4 | 

0. 707 T 

! A3 k A4 I! 

! B4^B5 ；||i 

0.500 


登録倍率 

I! x4. 000 | 

I： x2. □□□ | 
I! xO. 500 | 


l 私ンセル _ | OK 


0 


o 規格サイズに近い倍率の場合は、規格サイズのキー 
を押して [+] または[-]で倍率を調整します。 

[ズーム]を押します。 


スキヤン 

* m 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


0 


ズームの種類を選択し、倍率をテンキーで入力します。 



0 


〇縦横を同じ倍率で拡大、縮小するときは[連動ズー 
ム]を選択します。 

〇 X 方向、 Y 方向それぞれ違う倍率で拡大、縮小する 
ときは、「独立ズーム」の[ X ]および [ Y ] を押し 
て倍率を入力します。 

〇「登録倍率」のキーの数値を変更するときは[倍率 
登録]を押します。 


[〇 K ] を3回押します。 


ひとこと 

• 登録できる倍率は3種類 
まて' です 

• [小さめ]キーの倍率も設 
定できます。 
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スキヤンする 




































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 濃度 


スキャン時の濃度を調整します。 


❶ 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[濃度]を押します。 



〇濃さを調整するときは[うすく]または[こく]を 
押します。 

〇 [ふつう]を押すと設定が中央にもどります。 

〇 [自動]を押すとスキャン時に原稿の濃度を検知し 
て適切な濃度でスキヤンします。 



スキヤン 


0 


[〇 K ] を2回押します。 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 原稿指定 

異なるサイズの原稿の混載や、 Z 折れ原稿など、原稿のセット 
の種類を設定します。 


項目 

内容 

混載原稿 

異なるサイズの原稿を同時に ADF にセットす 
るときに選択します。1枚ずつサイズを検知し 
ながらスキャンするので、スキャンする速度は 
遅くなります。 

Z 折れ原稿 

Z 折れになっている原稿をセットするときに選 
択します。 

原稿セット向 

原稿の天地の位置を選択します。スキャンした 
あとに天地が正しくなるようデータを処理しま 
す。 

両面とじ方向 

原稿についているパンチ穴あけやステープルど 
めなどのとじ代の位置を指定します。 

両面原稿をスキャンするとき、とじ代の位置が 
逆にならないよう補正します。 

左：原稿の左側にとじ代がある原稿 
上：原稿の上側にとじ代がある原稿 
右：原稿の右側にとじ代がある原稿 
自動： 297 mm 以下のサイズは長辺をとじる、 
297 mm を超えるサイズは短辺をとじる 
と判断します。 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 



[原稿指定]を押します。 
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スキヤンする 





















































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 



ひとこと 

設定した内容を全て元にも 
どすときは[全機能 OFF ] 
を押します。 


〇「原稿セツト向」を選択したときはセツト方向を選 
択する画面が表示されます。方向を選択し、 [0 K ] 
を押します。 



〇「両面とじ方向」を選択したときは、原稿のとじ代 
位置を選択する画面が表示されます。とじ代の位置 
を選択し、 [0 K ] を押します。 



0 


[〇 K ] を2回押します。 


スキヤン 

へ減 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ ブック連写（応用設定） 

見開きの原稿をスキャンするときに選択します。スキャンの方 
法は以下の 4 種類から選択できます。他にもとじ方向や消去な 
どを設定できます。 


項目 

内容 

見開き 

見開きを1ページとしてスキヤンします。 

分割 

見開きを左右2ページとしてスキヤンします。 

オモテ表紙 

1ページ目を表紙としてスキヤンします。 

オモテ+ウラ表紙 

1ページ目を表紙、2ページ目を裏表紙、3ペー 
ジ目以降を本文としてスキヤンします。 


見開き原稿特有の影などを消去してスキャンできます。 


項目 

内容 

枠消し 

原稿の周囲を消去します。 0.1 mm 〜 50.0 mm 
の範囲で、上、左、右、下個別に指定すること 
もできます。 

折目消し 

原稿中央のとじ部分の影を消去します。 0.1 mm 
〜 30.0 mm の範囲で指定できます。 


0 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[応用設定]を押します。 



宛先を入力ぞきます 



メモリ残量100% 


読込設定 



I 倍率 ^1 
[...濃度 ......... J 

r 原稿指定 j 
[ 応用設定 j 


[連続読み設定 j [ファイル名 i 



ひとこと 

「ブック連写」の「枠消し」 
で枠の消去幅を設定すると、 
「応用設定」の「枠消し」で 
も同じ数値が設定されてい 
ます。 
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スキヤンする 












































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


0 


[ブック連写]を押します。 


1++++++$ ラ +11+ 

■: 06/08ノ03 1 

, 22526 


n 


3 


h. II 



0 


ブック連写の内容を設定します。 


ADF を開げ7スタ-卜 Ua さい 



づック琿写 


I 瀹能 OFF ! 

擊 + 國 

擊.圍圖 

九クイいス j 


: ..... 另.割 ....... I ： 

1； 择消し i 

擊 J 4) 

|::| 

1 折目 a . 』 

: il . ..才穿表紙.. i ) 

1 オモテ+ウラ表紙韌 



L 私ンセル H 


ひとこと 


[枠消し]及び[折目消し] 
について詳しくは、「枠消し 
(応用設定）」 （ p . 2-58) 及 
び、「折目消し（応用設定）」 
( p . 2-60) をごらんくださ 
い0 


〇「分割」「オモテ表紙」「オモテ+ウラ表紙」を選択し 
た場合はとじ方向を選択します。 


111 


ック原稿®読み取リ方を指定できます 


^先件数 



|ラック連写 

擊+國 

擊.囡圍 

1；見開き 




:::|...オモ j 表紙.」 

:|丨オモテ+ウラ表紙：:: 


□□□件 _ 
能。 FF ll 


とし 

方向」 

[ 九クイいス] 

_ 


:择消し i 

■ 


1折目 a . j 






II 私ンセル I ^ 


0 


[〇 K ] を3回押します。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ ページ連写（応用設定） 

見開きの原稿を左右1ぺ _ ジずつに分けてスキヤンします。 



e 


[ページ連写]を押します。 
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スキヤンする 
































































































































































































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


0 


[〇 K ] を3回押します。 


スキヤン 


スキヤンする 
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ひとこと 

ファイリングナンバーボッ 
クスを選択すると、「同報宛 
先リスト」に選択したボッ 
クスが追加されます。 


2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定） 


■ フアイリングナンバー（応用設定） 

ドキュメントをスキヤンして保存するときに、あらかじめ指定 
した文字列や連番、日時などを付加してボックスに保存します。 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 


[応用設定]を押します。 


■ 一 fjrfPB 


_先件数□□□件 1 


|ファイル形式 1 1 ㈣ 度11片面/両面 


隱原稿面-背 1 


[Zjg .......... 2 


応用設定 j 


[ ファイル名 j 


[フアイリングナンバー]を押します。 


詳 bi ? 説明します 

• 保存できるファイル形式 
は PDF のみです。 

• ファイリングナンバー 
ボックスに保存するとき、 
同時に E - Mail 送信 、 FTP 
送信、 SMB 送信を指定で 
きます。 

ファイリングナンパーボッ 
クスの作成や保存したデー 
夕のネット配信については 
「ュ_ザーズガイドボック 
ス機能編」をごらんくださ 
い。 
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スキヤンする 








































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 全面読込（応用設定) 


原稿の全面をスキヤンします。 


❶ 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[応用設定]を押します。 


スキヤン 


|. ... 

読込設定 1 




〇 


[〇 K ] を2回押します。 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 枠消し（応用設定) 


原稿の周囲を消去します。 0.1 〜50.0 mm の範囲で、上、左、 
右、下個別に指定することもできます。 


0 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[応用設定]を押します。 





OG ノ 08 ノ 03宛先を入力できます 







■B 












111 ym 







[全機能 off | [[キャンセル| l 


0 


消去する幅を設定します。 

〇全て同じ幅で消去するときは、[枠]を押して数値 
を指定します。 

〇上、左、右、下個別に指定するときは、該当する 
キーを押して数値を指定します。消去しないときは 
[消去しない]を押します。 



ひとこと 

「ブック連写」の「枠消し」 
で枠の消去幅を設定すると、 
「応用設定」の「枠消し」で 
も同じ数値が設定されてい 
ます。 
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スキヤンする 



























































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


0 


[〇 K ] を3回押します。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 折目消し（応用設定) 


見開き原稿のとき、中央の折り目部分の影を消してスキヤンし 
ます。 

設定できる幅は 0.1 〜 30.0 mm までです。 



スキャン画面で[読込設定]を押します。 


0 


[応用設定]を押します。 



e 


[折目消し]を押します。 



〇 


消去する幅を [+] [-]で調整するか、テンキーで入力 
します。 
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スキヤンする 


























































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


0 


[〇 K ] を3回押します。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 




e 


[原稿外消去]を押します。 



宛先を入力ぞきます 


g 先件数□□□件 


メモリ残量 100 K 


読込設定〉応用設定 


_♦!! _*011 Q 

; 狐 ； 

7...ウ诖写1 ::: |ベ-:^ 1写ファ扎シクナンパ - i 

::1:全面1壳込： i : 

\ m \ 1 _ 1 ■备 .. 

： j 1 : 輝.. 

M :: 

1枠肩し_消し id 原稿外消去1 

::1:拥朽反_云 I : 


全機能 off | r 私ンセル1 k ok 1 


0 


[ OK ] を2回押します。 
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スキヤンする 


ひとこと 

機能を解除するときはもう 
一度[原稿外消去]を押し 
ます。 












































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ ネガポジ反転（応用設定) 


原稿の白い部分と黒い部分を反転してスキャンします。 


❶ 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[応用設定]を押します。 


|. ... 

読込設定 1 




ひとこと 

機能を解除するときはもう 
一度[ネガポジ反転]を押 
します。 


〇 


[〇 K ] を2回押します。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ 連続読み設定 


原稿の枚数が多く ADF に入りきらないときや原稿ガラス上に 
セツトするとき、片面原稿と両面原稿が混在している場合など 
原稿の種類ごとに読込みを数回に分割することができます。 



スキャン画面で[読込設定]を押します。 


0 


[連続読み設定]を押します。 



0 


【スタート】を押します。 

〇分割された原稿ごとに ADF または原稿ガラス上に 
セツトし、【スタート】を押して読込みます。 
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スキヤンする 































































































































































































































































































































































2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 



0 


【スタート】を押します。 



スキヤン 


スキヤンする 
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2.6 スキャンの内容を設定する（読込設定) 


■ ファイル名 


保存するファイル名称を変更します。 


❶ 

0 


スキャン画面で[読込設定]を押します。 
[ファイル名]を押します。 



0 


表示されたキーボードで新しいファイル名を入力しま 
す0 


ファイル名を変更待封 


ファイル名 


SMFP0512 昍 17390 


BIIBmBfll 



て i 

I 

IHB 固 DBBBIBEI 



■醒 

1 

mJm Wfm |B 因 


■ 







詳説明します 

スキヤンしたときのフアイ 
ル名は、指定しないと自動 
的に保存したときのモード 
や日時などを組み合わせて 
付けられます。このフアイ 
ル名の付け方については、 
「E-Mail 設定」 (p. 2_73)を 
ごらんください。 


詳 ii ? 説明します 

• 表示されているファイル 
名をすべて消すときは 
【クリア】 を押します。 

• 入力できる文字数は全角 
15文字（半角30文字） 
までです。 
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スキヤンする 


















































































































































































































































2.7 設定内容を確認する 


■ 内容の確認 

選択した設定内容を詳しく確認できます。送信先の変更をした 
いときは、ここで設定します。 

確認および操作できる内容は以下のとおりです。 


項目 

内容 

種別 

送信の種類を表示します。 

名称 

登録されている宛先名称が表示されます。 

宛先 

宛先のファイルパスまたは E - Mail アドレスが表 
示されます。 

訂正 

宛先を変更したいときに押します。 

通知先設定 

データが送信されたときなどに送信されるメー 
ルの通知先を指定します。 

アドレス帳登録 

ダイレクト入力などでアドレス帳に宛先が登録 
されていない場合に押します。 

■原則 


E - Mail 送信をするとき、通知先指定はできません。 



スキャン画面で操作パネルの【設定内容】を押します。 



設定内容画面が表示されます。 


詳説明します 

[訂正]は、[手動宛先入力] 
が[禁止]に設定されてい 
る場合は、表 7 F されません0 
[アドレス帳登録]は、[宛 
先登録変更]が[禁止]に 
設定されている場合は、表 
示されません。 

手動宛先入力、宛先登録変 
更の設定については、「ュー 
ザーズ ガイド コピー 機能 
編」をごらんください。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.7 設定内容を確認する 


0 


登録されている送信宛先の一覧から目的の設定を選択 
します。 
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スキヤンする 










































































































































































































































































2.7 設定内容を確認する 


〇宛先を修正するときは[訂正]を押すとアドレスを 
修正できます。修正したら[〇 K ] を押します。 


送信するた_各設定値を入力迮ます 


ファイル送信 FTP 



[ 詳細指定 


に..^.ンセ 1 し .. .I 1 ；： 咪 J 


スキヤン 


〇通知先を指定するときは[通知先指定]を押すとア 
ドレス帳が表示されます。通知先の E - Mail アドレ 
スをアドレス帳またはダイレクト入力で指定し、 

[〇 K ] を押します。 

アドレス帳のとき 



ダイレクト入力のとき 


キ-ボ-卩とテンキづ宛先を入力し 7 くださ U 

メモリ残量 100 K 


通知先 OIKRRSRHIIRHMRRRP 

卜 1;;;卜1除];;;;;; 

Fl f 2 1 3114 If 5 I s |j819 fo \ [ ]i|i||| 

E 3 w imrriib pn 誦〇〇® i ： ti || ：：：：：：：：：：：： 

I : |] 

!!!!!l| z |i x |i c i v | b ji n | m i ； , | . | / ¥ i ； Shift]：! 

1.. キい - セ 1 Lj li 0K i 


スキヤンする 
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2.7 設定内容を確認する 


〇ダイレクト入力などをした宛先をアドレス帳に登録 
するときは、[アドレス帳登録]を押します。 


以下町卩以を登録します# 1 よ5しぱすか？ 


0011 etc 

1...... 名枰 ...j 

宛先 

¥ 

^192. 1G8. 1.2Q¥data 

11111111111 

11111 

ii 通知先指定 丨 testlStest. local 


はい 1! mX | 


設定できる内容は以下のとおりです。 


項目 

内容 

検索 キー 

アドレス帳の検索文字の種類を指定します。 

名称 

アドレス帳に登録する名称を入力します。 


内容を確認し、[はい]を押します。 


0 


内容を確認したら[閉じる]を押します。 


設定内容 ! 


種別 |ファイル FTP || | 


名称 | center ：： ■ 


宛先 i ¥¥192. IBS. 1.20¥data ii | 

i! if ! j ii | 


ill 違知矣指定』 test1©test, local 〗 ■ 


|[アドしス帳登録 II k . 閉 ⑺ j 


0 


[閉じる]を押します。 


設定内宮 

::: No 送信種別名称 宛先 


iii |： 0D1 E-Mail tokyo 東京 tokyoOtest. local |i 

1 jji 002 E-Mail nagoya 名古屋 nagoyaitest. loca f 


d03 . [ 1 rp center ¥¥192. 1G8. 1.20¥d 1 

□N 

N| 004 フ TaSMB PCI ¥¥CENTER88¥PUBLI 1 

WII 

| 005 ス box02 box02 | 


[E-Mail 設定 j [ mm | | 削 h | 1 ： 閉 6 .:l 


ひとこと 

設定内容を変更すると、変 
更した送信先の順序は最後 
に移動します。 
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2.7 設定内容を確認する 


■ 不要な送信宛先の消去 


選択した送信宛先を削除します。 



スキャン画面で操作パネルの【設定内容】を押します。 



0 


設定内容画面が表示されます。 

登録されている送信宛先の一覧から目的の設定を選択 
します。 




確認画面が表示されます。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.7 設定内容を確認する 


■ E-Mail 設定 

データが送信されたとき、指定した電子メールアドレスにファ 
イル名などを記載したメールを送信できます。 

設定できる内容は以下のとおりです。 


項目 

内容 

ファイル名 

保存されたファイルの名称が表示されます。この 
ファイル名は「管理者設定」で設定した内容をもと 
に、自動的に表示されます。入力できるのは全角15 
文字（半角30文字）までです。 

タイトル 

設定メニューで指定した内容が自動的に表示されま 
す。[ダイレクト入力]を押すと内容を変更できま 
す。入力できるのは全角32文字（半角64文字）ま 
でです。 

From 

設定メニューで指定した管理者のメールアドレスが 
表示されます。[ダイレクト入力]を押すと内容を変 
更できます。 

本文 

設定メニューで指定した本文が表示されます。[ダイ 
レクト入力]を押すと内容を変更できます。入力で 
きるのは全角128文字（半角256文字）までです。 


ファイルの名称は以下の内容を組み合わせて付けられます。 
rSKMBT _ 75004102315230 J を例に説明します。 


項目 

説明 

S 

保存したときのモードを表しています。 

C : コピー 

F :ファクス 

S :スキヤン 

KMBT — 750 

データを読込んだデバイス（機器）の名称です。出 
荷時の設定は 「 KMBT 一750」 ( bizhub 600 の場合は 
「 KMBT _600」） となっています。この名称は「管理 
者設定」の「管理者/本体登録」の「装置名」で変 
更できます。半角10文字以内で設定します。 

04102315230 

読込みを行った年（西暦の下2桁）、月日、時間、分 
を続けて表示します。最後の1桁は分の中で続けて 
読込みした場合に連番が付きます。 

_0001 

複数ページのデータを読込んだとき、ページを表し 
ます。この数字は「ファイル名」の画面では表示さ 
れませんが、ネット配信時に自動的にファイル名の 
一部として付けられます。 FTP 送信時などにザー 
バーのファイル名受付の条件がある場合、この部分 
も考慮して名称を付けて〈ださい。 

. TIF/.PDF 

指定したデータ形式の拡張子です。この文字は 
「ファイル名」の画面では表示されませんが、ネット 
配信時に自動的にファイル名の一部として付けられ 
ます。 


ひとこと 

ファイル名は FTP 送信、 
SMB 送信でも使用していま 
す0 


ひとこと 

[管理者設定]一[環境設 
定] 一[ユーザ 操作禁止設 
定]一[変更禁止設定]で 
「 From アドレス変更」を禁 
止に設定すると、ダイレク 
卜入力ができなくなります。 


スキヤン 


スキヤンする 
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2.7 設定内容を確認する 


0 


0 


e 


〇 


スキャン画面で操作パネルの【設定内容】を押します。 

設定内容 



設定内容画面が表示されます。 
[ E - Mail 設定]を押します。 



確認画面が表示されます。 

内容を確認し、必要に応じて変更します。 



[閉じる]を2回押します。 
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2.8 スキャナ送信履歴を確認する 


本体操作パネルからスキャナ送信のジョブリストを表示できま 
す0 


■ 実行中リストを表示する 


0 

0 


操作パネルの[ジョブ確認]を押します。 

プリント画面が表示されます。 

[スキャナ送信]を押します。 

スキャナ送信画面の実行中リストが表示されます。 
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設定確認 
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11 詳細 jj 


■ 履歴リストを表示する 


0 

6 

e 


[ジョブ確認]を押します。 

プリント画面が表示されます。 

[スキャナ送信]を押します。 

スキャナ送信画面が表示されます。 

[履歴リスト]を押します。 

スキャナ送信画面の履歴リストが全ジョブモードで表 
示されます。 



囲 

各 キーのは たらき について 
は、「ユーザーズガイドコ 
ピー 機能編」をごらんくだ 
さい0 


ひとこと 


• [スキャナ送信]を押して 
最初に表示されるジョブ 
リストは、実行中リスト 
です 

• スキャナ送信画面の実行 
中リストには、表示モー 
ドはありません。 


ひとこと 

[履歴リスト]を押して最初 
に表示される画面は、全 
ジョブモードで表示されま 
す0 


スキヤン 

へ減 


スキヤンする 
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2.8 スキャナ送信履歴を確認する 


目的のリストのキーを押します。 

〇消去ジョブ：終了前に消去したジョブのみを表示 
〇終了ジョブ：正常終了したジョブのみを表示 
〇全ジョブ：全てのジョブを表示 

履歴リストが表示されます。 


■ ジョブリストの内容について 

スキャナ送信画面のジョブリストの内容は以下の情報が表示さ 
れています。 


項目 

内容 

ジョブ No . 

ジョブの登録時につけられる、ジョブの識別番 
号を表示します。 

送信種別 

送信種別 （ E - Mail 、 ファイル FTP 、 ファイル 
SMB 、 ボックス）を表示します。 

状態（実行中リス 

ジョブの状態（送信中、削除中、送信待ち）を 

卜のみ） 

表^します〇 

宛先 

送信先を表示します。 

登録時間 

ジョブの登録時間を表示します。 

原稿 

原稿枚数を表示します。 

実行結果（履歴リ 

ジョブの実行結果（正常終了、 エラー 消去、 

ストのみ） 

ュ _ ザ消去）を表示します。 


詳し j 説明します 


[詳細]を押すと、ジョブの 
詳細情報を確認できます。 
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操作パネル 
で設定する 


第3章 

操作パネルで設定する 


操作パネルの名称やタッチパネルでの設定方法を説明します。 

3.1 操作パネルで設定できる項目 . 

3.2 說疋画面の表示 . 

3.3 短縮の宛先を登録する . 

3.4 グループの宛先を登録する . 

3.5 プログラムの宛先を登録する . 

3.6 E - Mail の内容を設定する . 

3.7 スキャナ基本画面の設定 . 

3.8 スキャンするデータの保存形式を設定する . 

3.9 宛先登録リスト . 

3.10フアイリングナンバーボックスの作成 . 

3.11ネットワーク使用設定 . 

3.12 TCP/IP 設定 . 

3.13 NetWare 設定 . 

3.14 http サーハ設定 . 

3.15 FTP 設定 . 

3.16 SMB 設定 . 

3.17 AppleTalk 設定 . 

3.18 LDAP 使用設定 . 

3.19 LDAP サーバ登録 . 

3.20 検索デフオルト設定 . 

3.21 E-mail 送信 ( SMTP ). 

3.22 E-mail 受信 ( POP ). 

3.23デバイス設定 . 

3.24 時刻補正設定 . 

3.25 状態通知設定 . 

3.26 I タルカウンタ通知設定 . 

3.27 PING 応答確認 . 

3.28 SLP 設定 . 

3.29 LPD 設定 . 

3.30 アドレス入力付加設定 . 

3.31 証明書無効時処理 . 

3.32 SNMP 設定 . 

3.33 Bonjour 設疋 . 

3.34 TCP Socket 設定 . 

3.35 OpenAPI 設定 . 

3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 . 








































3.1 操作パネルで設定できる項目 


本機を使用するための基本的な設定や細かい機能の仕様などを 
設定するのが「設定メニュー」と呼ばれているモードです。 

この章では、スキャナ機能やネットワークに関する設定メ 
ニューの機能の設定方法について説明します。 


■ 設定メニューの種類 

本書で説明している設定メニューの設定項目は以下のとおりで 
す0 


項目 

説明 

參照先 

宛先登録 

スキャナの送信先を設 
定する項目です。プロ 
グラム、グループ、短 
縮などの宛先を登録し 
ます。 

「短縮の宛先を登録する」 

( p . 3-9) 

「グループの宛先を登録する」 

( p . 3-20) 

「プログラムの宛先を登録す 
る」 （ p .3-22) 

「 E - Mail の内容を設定する」 

( p . 3-24) 

ユーザ 設定 

スキャナ画面の初期設 
定ゃデータの保存方法 
について設定します。 

「スキャナ基本画面の設定」 

( p . 3-28) 

「スキャンするデータの保存形 
式を設定する」 （ p .3-32) 
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操作パネルで設定する 



3.1 操作パネルで設定できる項目 


_項目_説明_參照先_ 

管理者設定本機に登録した宛先や _ 「宛先登録リスト」 （ p . 3-33) 
タイトル、本文の内容 
をリストとして出力し 
ます。 

フアイリングナンバー「フアイリングナンバーボック 
ボックスを作成しま スの作成」 （ p . 3-38) 

す。 

本機をネットワークで「ネットワーク使用設定」 
使用するための基本的 （ p . 3-41) 

な設定を行います。 「 TCP / IP 設定」 （ p . 3-42) 

rNetWare 設定」 （ p . 3-49) 

「 http サーバ設定」 （ p . 3-53) 
「FTP 設定」 ( p . 3-60) 

「SMB 設定」 ( p . 3-62) 
rAppleTalk 設定」 （ p . 3-65) 
「 LDAP 使用設定」 ( p . 3-66) 
「 LDAP サーバ登録」 ( p . 3-67) 
「検索デフオルト設定」 （ p . 3- 

74) 

「 E-mail 送信 （ SMTP )」( p . 3- 

75) 

「 E-mail 受信 ( POP )」( p . 3- 
83) 

「デバイス設定」 ( p . 3-87) 
「時刻補正設定」 ( p . 3-88) 
「状態通知設定」 （ p . 3-91) 

「卜ータルカウンタ通知設定」 
( p . 3-93) 

「 PING 応答確認」 ( p . 3-97) 
「SLP 設定」 ( p . 3-100) 

「LPD 設定」 ( p . 3-101) 

「アドレス入力付加設定」 

( p . 3-102) 

「証明書無効時処理」 （ p . 3- 
105) 

「SNMP 設定」 （ p . 3-106) 

「 Bonjour 設定」 （ p . 3-1 1 0) 
「TCP Socket 設定」 ( p . 3-111) 
「〇 penAPI 設定」 （ p . 3-113) 


操作パネルで設定する 
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3.1 操作パネルで設定できる項目 


■ その他の関連する項目 

本書に設定方法は記載されていませんが、設定の内容の一部が 
スキャナ機能やネットワーク接続に関連している項目がありま 
す。それぞれの設定内容について詳しくは、コピー機能編の該 
当する項目を參照してください。 


項目 

説明 

參照先 

管理者登録 

管理者の E - Mail アド 
レスを設定しないと、 
スキャンデータを E - 
Mail 送信できなくなり 
ます。 

ユーザーズガイドコピー機能 
編「管理者登録」 

ユーザ認証 
設定 

「ユーザ登録」でス 
キャナ操作を許可しな 
し、、と設定されている 
場合、スキャン操作が 
できません。 

ユーザーズガイドコピー機能 
編「ユーザ認証設定」 
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操作パネルで設定する 



3.2 設定画面の表示 


■ スキャナ登録画面を表示させるには 



【設定 メニュー/カウンタ】 を押します。 



0 


[1 宛先登録]を押します。 


設定メニュ- 
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[1 スキャナ登録]を押します。 


宛先登録 
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:閉じる a 


ひとこと 

設定 メニューでは、キーに 
表示されている番号を テン 
キーで 入力しても選択で き 
ます。 [1 宛先登録]の場合 
は、 テンキーの 【1】を入力 
します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.2 設定画面の表示 


スキャナ登録画面が表示されます。 

スキャナ登録 





■ ユーザ設定画面を表示させるには 



【設定 メニュー/カウンタ】 を押します。 



0 


[2 ユーザ 設定]を押します。 


設定メニュ- 



ひとこと 

設定メニューを終了すると 
きは、サブエリアの[終了] 
または【設定メニュー/力 
ウンタ】を押します。コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 


ひとこと 

設定メ ニューでは キーに表 
示されている番号をテン 
キーで入力しても選択でき 
ます。 [2 ユーザ 設定]の場 
合は、テンキーの【2】を入 
力します。 
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3.2 設定画面の表示 


ユーザ設定画面が表示されます。 


ュづ設定 



閉じ5 


■ 管理者設定画面を表示させるには 



【設定 メニュー/カウンタ】 を押します。 



0 


[3 管理者設定]を押します。 


設定メニュ- 



ひとこと 

設定メニューを終了すると 
きは、サブエリアの[終了] 
または【設定メニュー/力 
ウンタ】を押します。コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 


ひとこと 

設定 メニューでは、キーに 
表示されている番号をテン 
キーで 入力しても選択でき 
ます。 [3 管理者設定]の場 
合は、テン キ ー の【3】 を入 
力します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.2 設定画面の表示 


0 


パスワードを入力し、 [0 K ] を押します。 


管理者ぬフ -F 

管理者 WU 7 -卩を入力してぐ;扣 


管理者 /U フ -F 
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管理者設定画面が表示されます。 


' 管! 

里者設定 





1 

璟境設定 J 


G 

コヒ-設定 J 


2 

:管理著/本体登_ J 


7 

L カンタ設定 j ：： 


3 

M 韻 j 


8 

ファ丑設定 1 


4 

1:ユイ認お部門管理 i 


9 

1: システム] i 癀 J ::: 


5 

1：ネットフ-ク設定 


□ 

1： セキュリティ設定 1： 


__ 


■ 

_ 

[政… 

□ 


既 

文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p . 6-4) 
をごらんください。 


ひとこと 

設定メニューを終了すると 
きは、サブエリアの[終了] 
または【設定メニュー/力 
ウンタ】を押します。コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 
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操作パネルで設定する 




































































































































































































































































































































































































































































3.3 短縮の宛先を登録する 


短縮宛先の設定ができます。オプションのハードディスク装着 
時は最大2000件、非装着時は最大1000件の宛先を登録できま 
す 0 


■ E-Mail 宛先 

E - Mail アドレスを登録できます。 


❶ 

0 


スキャナ登録画面で [1 短縮宛先]を押します。 


[1 E - Mail 宛先]を押します。 
E - Mail 宛先画面が表示されます。 


[ E-Mail 宛先 1 



IS 

0 


M 

L 


111 

i 切替 n : 

! No. 

Ti-i 一 ". 










. 

: ~i : 


lllllll 

111 

111 


111111 



jj 


: 

.4.. 



1 _規登 







l*..: ァ … j 

m 1 



0 


[新規登録]を押します。 

E - Mail 宛先登録画面が表示されます。 



0 


[登録名]を押し、表示されるキーボードで登録名を入 
力します。 


0 


[〇 K ] を押します。 



スキャナ登録画面の表示の 
しかたは、「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ p . 3- 
5) をごらんください。 


ひとこと 

管理者設定で「宛先登録変 
更」が禁止されている場合 
は、「管理者設定」の「宛先 
登録」で設定します。 



文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.3 短縮の宛先を登録する 


0 

❼ 

0 


[ E - Mail アドレス]を押し、表示されるキーボードで E - 
Mail アドレスを入力します。 


[〇 K ] を押します。 


[検索文字]を押し、目的のキーを押します。 

〇宛先を登録名で検索表示するためのキ_ワ_ドを設 
定します。 

〇よく使用する宛先の場合は[常用]を同時に指定す 
れば、検索性が良くなります。 


検索文字設定 

宛先を登録名 f 検索表示するためのキ-フ - Ff す 



0 


[0 K ] を2回押します。 
E - Mail 宛先が登録されます。 


詳説明します 

アルファべットを頭文字に 
した場合は、自動で頭文字 
が検索文字として登録され 
ます。 


ひとこと 

[登録名]、 [ E - Mail アドレ 

ス]を設定しないと登録を 

終了することができません。 

詳説明します 

• 登録した宛先を確認する 
ときは、目的の キーを 押 
し[設定確認]を押しま 
す。 

• 登録した宛先の設定変更 
をするときは、目的の 
キーを押し[編集]を押 
します。 

• 登録した宛先を削除する 
ときは、目的の キーを 押 
し[削除]を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 





































































































































































































































































































































































































































































































3.3 短縮の宛先を登録する 


■ FTP 宛先 


FTP 宛先の設定を登録できます。 



スキャナ登録画面で [1 短縮宛先]を押します。 


0 


[2 FTP 宛先]を押します。 



スキャナ登録画面の表示の 
しかたは、「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ p . 3- 
5) をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


FTP 宛先画面が表示されます。 



e 


[新規登録]を押します。 

FTP 登録画面が表示されます。 



0 


[登録名]を押し、表示されるキ_ボ_ドで登録名を入 
力します。 


0 


[〇 K ] を押します。 



文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 


操作パネルで設定する 
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3.3 短縮の宛先を登録する 


0 


[ホストアドレス]を押します。 

〇ホストアドレスまたは IP アドレスを入力します。 

〇ホストアドレスを入力する場合は、[ホスト名入力] 
が選択されていることを確認し、表示されるキー 
ボードでホストアドレスを入力します。 

〇 IP アドレスを入力する場合は、 [ IP アドレス入力] 
を押し、テンキーで数値を入力します。[—]、[—] 
を押して目的の数値を入力します。 


ホストアドしス 

ホストアドしスを入力 ua 扣 


匪 



ipm ス入力 | 

1 




1 H... 卜 1.1 削 J 

111 


11 
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11111 
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| a j：s j d Jf 

Mh 1 j I 

k 1 1 1 : 1 : 1] 
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|j セ j し | ^ 0 K | 


❼ 

0 

0 

❿ 


[0 K ] を押します。 

[ファイルパス]を押し、表示されるキーボードでファ 
イルパスを入力します。 

[0 K ] を押します。 

[—前画面]または[次画面—]を押します。 


テンキ-でポ-卜番号を入力で詩す 


[2/2 丨前画面 j [•々•画面 



1 

WKKKM ,, 


•[ ハスヮィ . 


. .......... i - i-i ...... 


c 

喊文字 ~~•••：：：：：：：： 


团团 i 園圍画 iii 園 

: ：：：： ::::::::：：：： ：：：：：：：：：：： ：：：：：：：：：：：：：：：： ：：：：： 

ポ-卜番号 


| anonymous | : :|丨 PASVi - F | 


1 …琢 ...1 

1 〜 65535 


g キゃノセル |^： Ok .：：：：：| 


❿ 

(B 


[ューザ ID ] を押し、表示されるキ_ボ_ドで、ュ_ザ 
ID を入力します。 


[〇 K ] を押します。 


[パスワ_ド]を押し、表示されるキ_ボードでパス 
ワ_ドを入力します。 


詳し j 説明します 


ホストアドレスを入力し 
てから [ IP アドレス入 


力]を押すと、ホストア 
ドレスはクリアされます。 
• IP アドレスを入力してか 


ら[ホスト名入力]を押 
すと、入力した IP アドレ 


スは保持され、文字入力 
画面に表示されます。 

• [ホスト名入力]を選択す 
る場合は、事前に DNS 設 
定が正しく行われている 
か確認してください。詳 
しくは 「 TCP / IP 設定」 

( p . 3-42) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

ユーザ ID を登録しない場合 
は、 FTP 登録画面で 
[ anonymous ] を押します。 
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操作パネルで設定する 

















































































































































































































































































































































































































































































































3.3 短縮の宛先を登録する 


❿ 

❿ 


[〇 K ] を押します。 


[検索文字]を押し、目的のキーを押します。 

〇宛先を登録名で検索表示するためのキ_ワ_ドを設 
定します。 

〇よく使用する宛先の場合は[常用]を同時に指定す 
れば、検索性が良くなります。 


検索文字設定 

宛先を登録名で検索表示するたキ-フ - F 討 
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❿ 


[〇 K ] を押します。 

【クリア】 を 押し 数値を クリアし てから、テンキーで 
ポート番号を入力します。 （1 〜 65535) 


詳し j 説明します 

アルファべットを頭文字に 
した場合は、自動で頭文字 
が検索文字として登録され 
ます。 


詳説明します 

• PASV モードを設定する 
ときは [ PASV モード] 

を押します。 

• プロキシを設定するとき 
は[プロキシ]を押しま 
す0 


ひとこと 

設定可能範囲を超える数値 
を入力した場合、「入カエ 
ラー」となります。設定可 
能範囲の数値を入力しなお 
してください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.3 短縮の宛先を登録する 


❿ 


[〇 K ] を押します。 


FTP 宛先が登録されます。 


ひとこと 

[登録名]、[ホストアドレ 

ス]、[ファイルパス]、 

[ユーザ ID ]、 [パスワード] 

を設定しないと登録を終了 

することができません。 

詳説明します 

• 登録した宛先を確認する 
ときは、目的のキーを押 
し[設定確認]を押しま 
す0 

• 登録した宛先の設定変更 
をするときは、目的の 
キーを押し[編集]を押 
します。 

• 登録した宛先を削除する 
ときは、目的のキーを押 
し[削除]を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 



3.3 短縮の宛先を登録する 


■ SMB 宛先 

SMB 宛先の設定を登録できます。 


0 

0 


スキャナ登録画面で [1 短縮宛先]を押します。 

[3 SMB 宛先]を押します。 

SMB 宛先画面が表示されます。 


[ SMB 宛先 H 


漏 a : 跳 

3: S 1 
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■ II 切替11 
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斤規登録^ 



J jj 


0 


[新規登録]を押します。 

SMB 登録画面が表示されます。 


SMB 登錄 


1/2 I t ♦前画面] I 次！]面+ | 



0 

0 


[登録名]を押し、表示されるキ_ボ_ドで登録名を入 
力します。 


[〇 K ] を押します。 



スキャナ登録画面の表示の 
しかたは、「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ P .3- 
5) をごらんください。 



文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.3 短縮の宛先を登録する 


0 


❼ 

0 

0 

❿ 


[ホストアドレス]を押し、ホストアドレスまたは ip ア 
ドレスを入力します。 

〇ホストアドレスを入力する場合は、[ホストアドレ 
ス]を押し、表示されるキーボードでホストアドレ 
スを入力します。 

O IP アドレスを入力する場合は、 [ IP アドレス入力] 

を押し、テンキーで数値を入力します。[—]、[—] 
を押し、入力する位置に力ーソルを合わせ、目的の 
数値を入力します。 


[〇 K ] を押します。 


[ファイルパス]を押し、表示されるキーボードでファ 
イルパスを入力します。 

[0 K ] を押します。 

[—前画面]または[次画面—]を押します。 



❿ 

❿ 

❿ 


[ユーザ ID ] を押し、表示されるキーボードで、ユーザ 
ID を入力します。 

[0 K ] を押します。 

[パスワ_ド]を押し、表示されるキ_ボードでパス 
ワ_ドを入力します。 

[0 K ] を押します。 


詳し j 説明します 


ホストアドレスを入力し 
てから [ IP アドレス入 


力]を押すと、ホストア 
ドレスはクリアされます。 
• IP アドレスを入力してか 


ら[ホスト名入力]を押 
すと、入力した IP アドレ 


スは保持され、文字入力 
画面に表示されます。 

• ホスト名、ファイルパス 
は、大文字で入力します。 
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操作パネルで設定する 





























































































































































3.3 短縮の宛先を登録する 


0 


[検索文字]を押し、目的のキーを押します。 

〇宛先を登録名で検索表示するためのキーワードを設 
定します。 

〇よく使用する宛先の場合は[常用]を同時に指定す 
れば、検索性が良くなります。 


検索文字設定 

宛先を登録名 f 検索表示するためのキ-フ - Ff す 
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[ OK ] を2回押します。 
SMB 宛先が登録されます。 


詳 bj 説明します 

アルファべットを頭文字に 
した場合は、自動で頭文字 
が検索文字として登録され 
ます。 


ひとこと 

[登録名]、[ホストアドレ 

ス]、[ファイルパス]を設 

定しないと登録を終了する 

ことができません。 

詳説明します 

• 登録した宛先を確認する 
ときは、目的のキーを押 
し[設定確認]を押しま 
す。 

• 登録した宛先の設定変更 
をするときは、目的の 
キーを押し[編集]を押 
します。 

• 登録した宛先を削除する 
ときは、目的のキーを押 
し[削除]を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.3 短縮の宛先を登録する 


■ ボックス宛先 

ボックス宛先の設定を登録できます。 


❶ 

0 


スキャナ登録画面で [1 短縮宛先]を押します。 


[4 ボックス宛先]を押します。 
ボックス宛先画面が表示されます。 


[ ボックス宛先 1 

1^1 

J : 超 u 

IJ'tlJl 


111111111 切替 _ 
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i 閉じる_ 


0 


[新規登録]を押します。 

ボックス宛先登録画面が表示されます。 


ボックス宛先登録 



I キヤノセル ^ I ：：：：：：：：： OK 


0 


[登録名]を押し、表示されるキ_ボ_ドで登録名を入 
力します。 


詳 bj 説明します 

• ボックス宛先は、オプ 
シ ヨンのハー ドディスク 
を装着している場合に使 

• ボックス宛先の設定を登 
録するには、あらかじめ 
ボックス登録をしておく 
必要があります。詳しく 
は、「ユーザーズガイド 
ボックス機能編」をごら 
んください。 



スキャナ登録画面の表示の 
しかたは、「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ p . 3- 
5) をごらんください。 


文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 
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操作パネルで設定する 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3 短縮の宛先を登録する 


[〇 K ] を押します。 


[ボックス名]を押し、ボックスを指定します。 


[検索文字]を押し、目的のキーを押します。 

〇宛先を登録名で検索表示するためのキ_ワ_ドを設 
定します。 

〇よく使用する宛先の場合は[常用]を同時に指定す 
れば、検索性が良くなります。 

[0 K ] を2回押します。 

ボックス宛先が登録されます。 


詳しぶ説明します 

アルファべットを頭文字に 
した場合は、自動で頭文字 
が検索文字として登録され 
ます。 


ひとこと 


[登録名]、[ボックス名]を 
設定しないと登録を終了す 
ることができません。 


今し ます 


登録した宛先を確認する 
ときは、目的のキーを押 
し[設定確認]を押しま 
す0 

登録した宛先の設定変更 
をするときは、目的の 
キーを押し[編集]を押 
します。 

登録した宛先を削除する 
ときは、目的のキーを押 
し[削除] を押します。 


ひとこと 


設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 




操作パネルで設定する 
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3.4 グループの宛先を登録する 


グループ宛先の設定を登録できます。最大1〇〇件のグループを 
登録できます。1つのグループには、500件までの宛先を登録 
できます。 



スキャナ登録画面で [2 グループ宛先]を押します。 
グループ宛先画面が表示されます。 



0 


[新規登録]を押します。 

グループ登録画面が表示されます。 


宛先件数000件 


■ 

■ 

■ 


1111 





霞キヤンセル』! y 


登錄 No . 


登錄名 




設定確認 


0 

0 

0 


[登録名]を押し、表示されるキ_ボ_ドで登録名を入 
力します。 


[〇 K ] を押します。 


[宛先]を押します。 

〇目的のキーを押し、登録する宛先を選択します。 


[閉じる]を押します。 


スキャナ登録画面の表示の 
しかたは、「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ p . 3- 
5) をごらんください。 



文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 


ひとこと 

1つのグループには500件 
までの宛先を登録できます。 

詳説明します 

登録した宛先を確認すると 
きは、[設定確認]を押しま 
す0 


3-20 


操作パネルで設定する 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.4 グループの宛先を登録する 



[0 K ] を押します。 

グループ宛先が登録されます。 


ひとこと 

[登録名]、[宛先]を設定し 

ないと登録を終了すること 

ができません。 

詳説明します 

• 登録した宛先を確認する 
ときは、目的の キーを 押 
し[設定確認]を押しま 
す。 

• 登録した宛先の設定変更 
をするときは、目的の 
キーを押し[編集]を押 
します。 

• 登録した宛先を削除する 
ときは、目的の キーを 押 
し [削除] を 押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.5 プログラムの宛先を登録する 


プログラム宛先の設定を登録できます。1つのプログラム宛先 
に、1つの宛先を設定できます。プログラム宛先は、ファクス 
のプログラム宛先と合わせて、400個まで登録できます。（ハー 
ドディスクを装着していない場合は、200個まで登録できま 


0 



0 

0 

0 


スキャナ登録画面の表示の 
しかたは「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ p . 3- 
5) をごらんください。 



文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 


スキャナ登録画面で [3 プログラム宛先]を押します。 


目的の登録キーを押します。 


ブロクラ i ■宛先 

ぐジ名 1/27 


PflGEI JjJ JjJ 


：：：： No. 登録 名 

読 込 設定通信設定 



~ 3： 

1 1：[〇〇2 

.) 


| 003 1 

□II 

L 吧 . 1 

3 

"“05 I 


[ 1設定 躍認 j 

1編集 j II 削除 II K 閉じ5 


[編集]を押します。 

プログラム編集画面が表示されます。 



[登録名]を押し、表示されるキーボードで登録名を入 
力します。 


[〇 K] を押します。 


[宛先]を押します。 

〇登録された宛先から選択するとき： 

[宛先表から選択]が選択されていることを確認し、 
目的のキーを押し、登録する宛先を選択します。 

〇宛先を直接入力するとき： 

[ダイレクト入力]を押し、目的のキーを押し、登 
録する宛先を入力します。 




3-22 


操作パネルで設定する 

























































































































































































































































































































































































3.5 プログラムの宛先を登録する 



[閉じる]を押します。 


0 


[〇 K ] を押します。 


プログラム宛先が登録されます。 


詳 bj 説明します 

• 読込設定を登録するとき 
は、「読込設定」の[す 
る]を押します。読込み 
設定について詳しくは、 
「スキ ヤンの内容を設定す 
る（読込設定）」 ( p . 2-37) 
をごらんください。 

• 通信設定を登録するとき 
は、「通信設定」の[す 
る]を押します。保存時 
のファイル名や E - Mail 通 
知について設定します。 


ひとこと 

[登録名]と[宛先]、[読込 

設定]、[通信設定]のいづ 

れかを設定しないと登録を 

終了することができません。 

詳説明します 

• 登録した宛先を確認する 
ときは、目的の キーを 押 
し[設定確認]を押しま 
す0 

• 登録した宛先の設定変更 
をするときは、目的の 
キーを押し[編集]を押 
します。 

• 登録した宛先を削除する 
ときは、目的の キーを 押 
し[削除] を 押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.6 E-Mail の内容を設定する 


E - Mail のタイトルと本文の内容を10個まで登録できます。 


■ タイトル 

E - Mail タイトルの内容を登録できます。 


❶ 

0 


スキャナ登録画面で [4 E - Mail ] を押します。 


[1 タイトル]を押します。 

E - Mail タイトル画面が表示されます。 


[E-Mail 夕仆ル | 

No. 

夕仆ル 

. 

. 




園 ■ 



. 

. 

1111111 

11111111 

111111 

:::::— 
二： 

.. 


..••：••：••：••：••••：••：••：••：••：••：•：••：•• 

..••：••：••：••：••••：••：••：••：••：••：•：••：•• 


1111111 

nnllllll 

11111 






.. 1111 ........ 

it] 11111 

.. 1111 ...... 

_ 




- ••；•；••；••；••；••；••；•-；••；••；-；-；- 

111111111 

圍園 

Inlllln ： 

11111 



::::::::::::::::::::::::::: 

J..U.U... ..!..!. 

JJ..U. 


.U.U.U 

J..U.U...... 

..し!..!.!..!.. 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!:: 



1111111 

1II111111 

:::: 

!!!!!!!!!!!!!!!! 



•1111-!… !••!. 

••!•#• •111-! . 





: 新規 :I 




1 鼠 . 開し ;>■ 

1 


e 


[新規登録]を押します。 

E - Mail タイトル登録画面が表示されます。 



0 


[タイトル]を押し、表示されるキーボードでタイトル 
を入力します。 



スキャナ登録画面の表示の 
しかたは、「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ p . 3- 
5) をごらんください。 



文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 
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操作パネルで設定する 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.6 E-Mail の内容を設定する 


0 


[〇 K] を押します。 

E-Mail タイトルが登録されます。 


ひとこと 

[タイトル]を設定しないと 

登録を終了することができ 

ません。 

詳説明します 

• 登録した内容を確認する 
ときは、目的の キーを 押 
し[詳細]を押します。 

• 登録した内容の設定変更 
をするときは、目的の 
キーを押し[編集]を押 
します。 

• 登録した内容を削除する 
ときは、目的の キーを 押 
し[削除]を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す0 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.6 E-Mail の内容を設定する 


■ 本文 

E-Mail 本文の内容を登録できます。送信時に登録した内容から 
選択できます。 


0 

0 


スキャナ登録画面で [4 E-Mail] を押します。 


[2 本文]を押します。 

E-Mail 本文画面が表示されます。 


E-Mail 本文 



0 


[新規登録]を押します。 

E-Mail 本文登録画面が表示されます。 



0 


[本文]を押し、表示されるキ_ボ_ドで本文を入力し 
ます。 



スキャナ登録画面の表示の 
しかたは、「スキャナ登録画 
面を表示させるには」 （ p . 3- 
5) をごらんください。 



文字の入力方法については、 
「文字を入力するには」 

( p . 6-4) をごらんください。 
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操作パネルで設定する 





















































































































































































































































































































































































































































































































































3.6 E-Mail の内容を設定する 


0 


[〇 K] を押します。 

E-Mail 本文が登録されます。 


ひとこと 

[本文]を設定しないと登録 
を終了することができませ 
ん〇 

詳説明します 

• 登録した内容を確認する 
ときは、目的の キーを 押 
し[詳細]を押します。 

• 登録した内容を削除する 
ときは、目的の キーを 押 
し[削除] を 押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す0 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.7 スキャナ基本画面の設定 


■ 基本画面表示 

スキャナモードの基本設定画面の初期表示を設定できます。（初 
期値：プログラム） 


❶ 

0 

e 


ユーザ設定画面で、 [2 画面切替え設定]を押します。 
[3 スキャナ設定]を押します。 

[基本画面表示]を押します。 





ユーザ設定画面の表示のし 
かたは、「ユーザ設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-6) 

をごらんください。 


3-28 


操作パネルで設定する 






































































3.7 スキャナ基本画面の設定 














操作パネルで設定する 
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3.7 スキャナ基本画面の設定 


ユーザ設定画面で、 [2 画面切替え設定]を押します。 


[3 スキャナ設定]を押します。 


参照 


ユーザ設定画面の表示のし 
かたは、「ユーザ設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-6) 

をごらんください。 


[アドレス帳初期表示]を押します。 


■アドレス帳初期表示 

アドレス帳に表示する検索文字の種類を選択します。（初期値 
常用） 



ひとこと 

設定を取り消すには[キヤ 
ンセル]を押します。 


3-30 操作パネルで設定する 























































































































































































































































































































































































































































































































3.7 スキャナ基本画面の設定 



■ 宛先種類記号表示 

宛先の種類を示す記号を表示するかどうかを設定できます。（初 
期値：する） 







操作パネルで設定する 
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3.8 スキャンするデータの保存形式を設定する 


■ 白黒2値圧縮方法 


白黒 2 値圧縮方法の設定ができます。（初期値： MMR ) 
• [ MH ] : データサイズが大きくなります。 


0 

0 


[ MMR ] : データサイズが小さくなります。 

ユーザ設定画面で、 [5 スキャナ設定]を押します。 
[白黒2値圧縮方法]を押します。 




ひとこと 

保存したデータを コン 
ピュータで開くとき、アブ 
リケーシヨンによっては 
MMR 圧縮のデータを開け 
ないことがあります。 



ユーザ設定画面の表示のし 
かたは、「ユーザ設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-6) 

をごらんください。 


ひとこと 

設定メニューを終了すると 
きは、サブエリアの[終了] 
または【設定メニュー/力 
ウンタ】を押します。コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 
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操作パネルで設定する 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.9 宛先登録リスト 


本機に登録した宛先やタイトル、本文の内容をリストとして出 
力します。 

出力できるリストの種類は以下のとおりです。 


項目 

内容 

短縮宛先リスト 

短縮宛先の種類ごとに100件までの宛先内容を 
出力します。 

グループ宛先リス 
卜 

20件までのグループ宛先の内容を出力します。 

プログラム宛先リ 
スト 

プログラム宛先の番号と宛先の種類ごとに50 
件までの内容を出力します。 

タイトル/本文リ 
スト 

本機に登録している E-Mail のタイトル、本文の 
内容を出力します。 


操作パネルで設定する 
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3.9 宛先登録リ 


■ 短縮宛先リスト 


0 

0 


管理者設定画面で「3宛先登録」を押します。 

宛先登録画面で [4 宛先登録リスト]を押します。 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


宛先登録 







11 a け鱼-舒 







一 1 






2 | ファ宂登録 

3 | T •ウス登録 













4 | 宛先登舒リスト 

ynyiynynyii7i i iiii 














一 

一 

£ 

開じ5 J 


0 


[1 短縮宛先リスト]を押します。 


宛先登録リスト 




11短縮宛先リスト j 




2 | 九-フ菀夹リスト J 




3 | フロ5フム宛先リスト j 




4 文リスト^ 







k 閉じ5 j 


0 


登録 No 、 宛先種別を選択し、[プリント]を押します。 


短縮宛先リスト 

登録 No. と宛先種別を指定し7くだ泓。100件赶指定茂ます 



操作パネルで設定する 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.9 宛先登録リスト 


■ グループ宛先リスト 


❶ 

0 


管理者設定画面で「3宛先登録」を押します。 

宛先登録画面で [4 宛先登録リスト]を押します。 


宛先登録 






11 スキけ登舒 

コ 







::: 2 | ファ宂登録 






3 1： ボックス登録 

1:::: 










4 | 宛先登舒リスト 

A 















S 

こ問 1 :.る .J 


0 


[2 グループ宛先リスト]を押します。 


宛先登録リスト 




1 1 短縮宛先リスト j 




2 | 九-フ菀夹リスト J 




3 | フロ5フム宛先リスト j 




4 文リスト^ 







k 閉じ5 J 


0 


登録 No を指定し、[プリント]を押します。 


ラルづ宛先リスト 

登録 No. を指定 U く&い。20件赶指定茂ます 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.9 宛先登録リ 


■ プログラム宛先リスト 


❶ 

0 


管理者設定画面で「3宛先登録」を押します。 

宛先登録画面で [4 宛先登録リスト]を押します。 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


宛先登録 






1 1 スキけ登舒 

コ 








::: 2 1 ； ファクス登 if 

3 I T. ウス登録 

コ 

1 :::: 










4 | 宛先登舒リスト 

A . !-||| - •- 











一 

£ 

開じ 5 J 


0 


[3 プログラム宛先リスト]を押します。 


宛先登録リスト 




11短縮宛先リスト j 




2 | 九-フ菀夹リスト J 




3 | フロ5フム宛先リスト j 




4 文リスト^ 







k 閉じ5 j 


0 


登録 No 、 宛先種別を選択し、[プリント]を押します。 


ブロクラ A 宛先リスト 

登録 No. と宛先種別を指定し7くだ泓。50件赶指定 f 詩す 





操作パネルで設定する 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.9 宛先登録リスト 


■タイトル/本文リスト 


❶ 

0 


管理者設定画面で「3宛先登録」を押します。 

宛先登録画面で [4 宛先登録リスト]を押します。 


宛先登録 


1 [ J 

ilnnlininniiiiiiiinlnnlllillli 

2 | フ 7 クス登録 J 


n ； 3 r f i 

園丨園 園 i_ii 園 __ 園 iiiiiiii 



4 | 宛先登舒リスト j 

111111111111111111111111111 


闕旧 H 園 _l_l 


111 . jJ 


0 


[4 タイトル/本文リスト]を押します。 


宛先登録リスト 




1 1 短縮宛先リスト j 




2 | 九-フ菀夹リスト J 




3 | フロ5フム宛先リスト j 




4 文リスト^ 







k 閉じ5 j 


0 


用紙サイズ、片面/両面を選択し、【スタート】を押し 
ます。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.10ファイリングナンバーボックスの作成 


ファイリングナンバーボックスは、オプシヨンのハードディス 
ク装着時のみ使用できます。 


❶ 

0 


管理者設定画面で[宛先登録]を押します。 

[3 ボックス登録]を押します。 

ボックス登録画面が表示されます。 




0 


[新規登録]を押します。 
登録画面が表示されます。 



ひとこと 

• フアイリングナンバー 
ボックスは管理者設定画 
面で登録作業を行います。 
• 管理者設定画面の表示方 
法は、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 
をごらんください。 
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操作パネルで設定する 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.10ファイリングナンバーボックスの作成 


0 


ボックスの各項目を設定します。 



操作パネル 
で設定する 


項目 

説明 

ボックス No . 

[ボックス No .] を押し、テンキーでボックス番 
号を入力します。 

ボックス名 

[ボックス名]を押し、表示されるキーボード 
でボックス名を入力します。 

パスワード 

[パスワード]を押し、表示されるキーボード 
でパスワードを入力します。 


0 


[次画面]を押します。 



登録画面 (2/3) が表示されます。 
各項目を設定します。 


ひとこと 

• 「パスワード規約」を ON 
に設定している場合、8 
文字未満のパスワードを 
登録することはできませ 
ん〇 

• すでに登録済みのボック 
スパスワードが8文字未 
満の場合は「パスワード 
規約」を〇 N にする前に 
8文字に変更してくださ 
し、。パスワード規約につ 
いて詳しくは「ユーザー 
ズガイドコピー機能編」 
をごらんください。 



項目 

説明 

ナンバーカウント 
方式 

フアイリングナンバーのカウント方式を、ジヨ 
ブ単位またはページ単位から選択します。 


操作パネルで設定する 
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3.10 ファイリングナンバーボックスの作成 


項目 

説明 

文字 
列指 
定 

ナンバー文 
字列 

印字されるナンバーに文字を追加できます。入 
力できるのは半角英数字で20文字までです。 

日付/時刻 

印字する日付と時刻の表示の種類を選択します。 

濃度 

印字するファイリングナンバーの文字の濃さを 
選択します。 

カウンタ出 
力方式 

印字するファイリングナンバーの出力形式（桁 
数）を選択します。 

印字位置 

印字の位置を選択します。 

文字列 

文字を追加できます。入力できるのは半角英数 
字で40文字までです。 


0 

0 


[次画面]を押します。 

登録画面 （3/3) が表示されます。 

各項目を設定します。 




ボックス内卩キュメント削除時間 


11111 

"HS 圓 i 

11111 

nm 画画 

. 

…… LU.j 



k ok llj 


1 . 百一 ……….. 11 


12時間】卜 


..ノ日... 


30 日 i 


ヤノセル^ 


項目 

説明 

ボックス内ドキュ 
メント削除時間 

ボックスにドキュメントを登録したあと、削除 
されるまでの時間を設定します。 


❿ 

❿ 


[〇 K ] を押します。 


[閉じる]を押します。 


ボックスが登録されます。 


ひとこと 

「文字列」はフアイリングナ 
ンバーボックス作成時に管 
理者が設定できる文字列で 
す。ネット配信時には変更 
できません。 
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操作パネルで設定する 




















































































































































































































































































































3.11ネットワーク使用設定 


ネツトワーク設定を行うかどうかを設定します。 


❶ 

0 

0 


管理者設定画面で [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で [1 ネットワーク使用設定] 

を押します。 


ネットワークを使用するときは、[使用する]を選択し 
ます。 


ネットワ-ク使用設定 

ネットワ-ク使用の有無を選択待ます 



0 


[〇 K ] を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.12TCP/IP 設定 


TCP / IP のネットワーク環境で本機を使用するための設定ができ 
ます。 

,原則_ 

「 IP 確定方法」の[自動取得]を選択しているときには、 [ IP アドレ 
ス]、[サブネットマスク]、[デフオルトゲートウェイ]は選択できま 
せん。 

DHCP サーバを使用する場合は、 DHCP サーバから自動的に IP アドレ 
ス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイが割り当てられるた 
め、手動で割り当てる必要はありません。ただし、以下の点に注意し 
てください。 

ネットワーク管理者に、 DHCP サーバが存在していることを確認して 
ください。 DHCP サーバが存在しない場合は、必ず [ IP アドレス設 
定]、[サブネットマスク]、[デフオルトゲートウェイ]を設定してく 
ださい。 

DHCP サーバを使用して IP アドレス等が割り当てられた場合、 IP アド 
レス等が自動で変更される可能性があります。 IP アドレス等が変更さ 
れると、 IP アドレスでネットワーク上の本機を指定できなくなる可能 
性があります。 “ IP 確定方法”の[自動取得]を選択した場合は、 

DHCP サーバ側の設定で、本機に割り当てる IP アドレスを固定にする 
ことをおすすめします。 


❶ 

0 

e 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で、 [2 TCP / IP 設定]を押しま 
す0 


TCP / IP 設定 (1/5) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 


TCP / IP 設定 


[1/5 | |i ♦ BUL®a 1[ 次 Lil]♦ | 


TCP / IP 設定 





1111 

11111 

::: iiiiliiliiliilii iii 

::: ••••：••：••：••：. 

|M 

圓 nn 

..… if .. 

::::::::::::::::::::_ 

. 


使用 

1な|.、 


1111 

:::::::::::: 








iii 

：：：：!：：： 

iii !!!!!!!!!!!! 



















1 

■私ンセル ■ 

& OK I 


項目 

説明 

TCP / IP 設定 

TCP / IP の設定を有効にするかしないかを設定し 
ます。 


必 w ®： 


_ てください 


• 全てのネットワーク設定 
の変更を有効にするには、 
本機の主電源を入れなお 
してください。 

• 主電源スイッチをオフ/ 


オンする場合は、主電源 
をオフにして、10秒以上 


経過してからオンにして 
ください。間隔をあけな 
いと、正常に機能しない 
ことがあります。 


園 

管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 
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操作パネルで設定する 















































































































































































































































































































































































































































































































































































3.12 TCP/IP 設定 


0 

0 


[次画面—]を押します。 

TCP/IP 設定 （2/5) 画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 



項目 

説明 

IP 確定方法 

固定の IP アドレスを直接入力するか、自動的に 
IP アドレスを取得するかどうかを選択します。 

IP アドレス 

本機の IP アドレスを設定します。テンキーでア 
ドレスを入力します。 

サブネツトマスク 

接続するネットワークのサブネットマスクを設 
定します。テンキーでアドレスを入力します。 

デフオルトゲート 
ウェイ 

接続するネットワークのデフオルトゲートウエ 
イを設定します。 


〇 「 IP 確定方法」で[自動取得]を押したときは自動 
取得の手段を設定し、[〇 K ] を押します。 



0 


[次画面—]を押します。 

TCP/IP 設定 （3/5) 画面が表示されます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.12 TCP/IP 設定 



以下の項目を設定します。 





3/5 I 

t ♦前 _ 

面11;次画面 ♦署 1 

DNS4-AE 

i 動 取得 

: 優先 dns サ-バ ~ HE 99 PNK 1 

1:削除1 

1 



|: f 弋替 1DNS サ-パ ■ _看 | 

1 _ 余1: 


1 » 

効 

I 1 mi " Bfiii iiirwii y 

1:削除1 

1 ^ | ：； 



い ㈣ 



項目 

説明 

DNS サーバ自動取 

DNS サーバの自動取得を行うかどうかを選択し 

得 

ます。 

優先 DNS サーバ 

優先 DNS サーバのアドレスを設定します。テ 
ンキーでアドレスを入力します。 

代替 1 DNS サーバ 

代替 DNS サーバのアドレスを設定します。テ 
ンキーでアドレスを入力します。 

代替 2 DNS サーバ 

代替 DNS サーバのアドレスを設定します。テ 
ンキーでアドレスを入力します。 


0 


[次画面—]を押します。 


TCP/IP 設定 （4/5) 画面が表示されます。 


0 


以下の項目を設定します 



r . _ ュ!_._ュバ 

DNS 卜 : ィ s 

自動取得 



ii 

1 dns 橫索 ㈤ ン皂 i 



[DNS 検索ドメイン名 2 

1 » 

妊 ： n 

| dns 検索ドメイン名 3 JIIIIIHHHBIBIBIBIBli!! 

, ■ 


ii £ ok jJ 


項目 

説明 

DNS ドメイン名自 
動取得 

DNS ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選 
択します。 

DNS デフオルトド 
メイン名 

DNS デフオルトドメイン名を入力します。操作 
パネルのキ_ボードでドメイン名を入力しま 
す。（半角253文字まで） 


ひとこと 

ホスト名とドメイン名の文 
字数の合計は254文字以内 
になるよう入力してくださ 
い0 
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操作パネルで設定する 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































3.12 TCP/IP 設定 


項目 

説明 

DNS 検索ドメイン 
名1〜3 

DNS 検索ドメイン名を入力します。操作パネル 
のキーボードでドメイン名を入力します。（半 
角253文字まで） 


❿ 


[次画面—]を押します。 


TCP/IP 設定 （5/5) 画面が表示されます。 




以下の項目を設定します。 



Dynar 

ic 

DNS 設 

JE j 






:: き 

有効 1 




項目 

説明 

Dynamic DNS 設定 

使用している DNS サーバが Dynamic DNS 機能 
に対応している場合、ダイナミック DNS を有 
効にするかどうかを設定します。 

ホスト名 

操作パネルのキ _ ボ _ ドで本機のホスト名を入 
力します。（半角63文字まで） 

IP フイルタリング 

IP アドレスでのフィルタリングを設定します。 
詳しい手順は 「IP フィルタリング」 （p. 3-46) 

をごらんください。 

RAW ポート番号 

プリンタで印字するときの RAW ポート番号を 
設定します。詳しい手順は 「RAW ポート番号」 

(p. 3-48) をごらんください。 




[〇 K] を押します。 


TCP/IP の詳細が設定されます。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す0 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.12 TCP/IP 設定 


■ IP フィルタリング 

IP アドレスを指定した数値の範囲で受け付けるかどうかを設定 
できます。 

IP フィルタリングの[許可設定]と[拒否設定]の[有効]と 
[無効]の設定による接続可能 IP アドレスは以下のとおりです。 


設定 

IP アドレス 

接続可否 

許可設定 無効 

拒否設定 無効 

全ての IP アドレス 

接続可能 

許可設定 有効 

拒否設定 無効 

設定範囲内の IP アドレス 

接続可能 

設置範囲外の IP アドレス 

接続不可 

許可設定 無効 

拒否設定 有効 

設定範囲内の IP アドレス 

接続不可 

設定範囲外の IP アドレス 

接続可能 

許可設定 有効 

拒否設定 有効 

許可設定の範囲内で 

拒否設定の範囲外の IP アドレス 

接続可能 

許可設定の範囲内で 

拒否設定の範囲内の IP アドレス 

接続不可 

許可設定の範囲外で 

拒否設定の範囲外の IP アドレス 

接続不可 

許可設定の範囲外で 

拒否設定の範囲内の IP アドレス 

接続不可 


TCP / IP 設定 （5/5) 画面で [ IP フィルタリング]を押し 
ます。 



IP フィルタリング>許可設定画面が表示されます。 


0 


「許可設定」の[有効]または[無効]を押します。 


IP フィルタリンク> 許可設定 


酒:設定:.: 



拒否設定 


1 範囲 1 mIWH— 1 削除 

- 1 

1 | 

1 BIT—Bl 

■■■■■■■. : ■■.■■■■1 


1 n.i'iu •—TMBT1 ~HI 

1..1 

づ： 

1 fcM4 JBHSHIHBHHiHBlHi! 削 ^ il 

卜 1 





] ン也し i k ok 4M 


ひとこと 

範囲の指定に「0.0.0.0」を 
含むことはできません。 
例えば、192.168 .1.20 より 
前のアドレスを対象にした 
いときは「0.0.0.1」から 
「192.168.1.20」を指定しま 
す0 
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操作パネルで設定する 










































































































































































































































3.12 TCP/IP 設定 


0 


[範囲 1] を押して、テンキーでアドレスを入力します 
(範囲 1 〜範囲 5 )。 




許可設定 


1111111 1 
$3^12 削除 | 

卜 1: - 蠢 

1....... 亡 ...... 1 .......2......li 

I ： . - .11. - . 1 


有効 

] 





1 

範囲 斗 削除 | 

1 一 1 






1 - 卜 1 | 


1 拒否設定 

1 私ンセル j Is, OK U 


0 


[0K] を押します。 

IP フィルタリングが設定されます。 


ひとこと 

• [拒否設定]を押すと、拒 
否する IP アドレスを設定 
できます。設定のしかた 
は許可設定と同様です。 

• 入力した数値を修正する 
場合は、[—]、[—]で修 
正する文字のエリアに 
力ーソルを合わせ、[削 
除]を押し、数字を入力 
します。 

• 数値を全てクリアする場 
合は、【クリア】を押しま 
す0 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.12 TCP/IP 設定 


■ RAW ポート番号 


プリンタで使用する RAW ポート番号を設定します。プリンタ 
でポートを複数指定することで、同時に複数のデータを受け付 
けることができます。 



TCP/IP 設定 （5/5) 画面で [RAW ポート番号]を押し 
ます。 


0 


RAW ポート番号画面が表示されます。 
目的のポートキーを押します。 


RAW ポ-卜番号 

項目を選択し、テンキ-で入力してく技い 



e 

〇 

0 


[使用する]または[使用しない]を押します。 


選択したポートを使用する場合は、【クリア】を押し数 
値をクリアしてから、テンキーで RAW ポート番号を 
入力します （1 〜65535)。 


[0 K ] を押します。 

RAW ポートの使用と RAW ポート番号が設定されま 


す0 


ひとこと 

• RAW ポート使用時は、 
「スプール設定」を「す 
る」にしてください。「し 
ない」に設定した場合、 
タイムアウトが発生する 
場合があります。 

• スプール 設定に ついて 詳 
しくは、 IC -202 ューザー 
ズガイドをごらんくださ 
い0 


ひとこと 

設定可能範囲を越える数値 
を入力した場合、「入カエ 
ラー」となります。設定可 
能範囲の数値を入力しなお 
してください。 
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操作パネルで設定する 





















































































































































































































3.13 NetWare 設定 


NetWare のネツトワーク環境で本機を使用するための設定がで 
きます。 


❶ 

0 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で、 [3NetWare 設定]を押しま 
す0 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


NetWare 設定 (1/5) 画面が表示されます 0 


e 


以下の項目を設定します。 


ipx 設定 


:网 


使用しない 



? し - 沾ィ：？ 


802.2 1 

| 802.3 1 

1 Et 

lernet II 

] 

| 802.2SNAP { 





< 冃 I] 画面 j u 欠画面 - 


t 使用し如 _ 


しキ v セ I 卜 J 


項目 

説明 

IPX 設定 

IPX を使用するかしないかを設定します。 

イーサネットフ 
レームタイプ 

通信に利用されるフレームタイプを設定しま 
す。 

ユーザ認証設定 

ユーザ認証で「外部サーバ認証」を選択したと 
き、 NDS 認証を許可するかどうかを設定しま 
す。 


0 


[次画面—]を押します。 

NetWare 設定 （ 2/5) 画面が表示されます 0 


0 


以下の項目を設定します。 


NetWare 設定 



操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.13 NetWare 設定 


項目 

説明 

NetWare プリント 

モート 

使用するプリントモードを選択します。 

ステータス 

NetWare ステータスを確認できます。詳しい手 
順は「ステータス」 （ p . 3-52) をごらんくださ 
い0 


❼ 


[次画面—]を押します。 

NetWare 設定 （ 3/5) (PServer) 画面が表示されます 0 
以下の項目を設定します。 



I .[JZ 

5 1 丨 ♦前画面 〖丨次 画面 ♦ 

[ 斗 ^^^^::::::: 


ポ-リンク 間隔 

NDS/Bindery 設定 

IHHI 

■ 

ヨ ^ 



65535 


r j 


Winn 

. 

.：••：••：••：•• •- 

... 

::: iiiiliiliiliilii ii 

.：••：••：••：•• •- 

.：••：••：••：•• •- 

: NDS & Bindery | 

1 . 

一 

_ 


I ■キャンセル j| I&. OK ..J 


項目 

説明 

プリントサーバ名 

プリントサーバ名を設定します。操作パネルの 
キ _ ボ _ ドでサ _ バ名を入力します。（半角63 
文字まで） 

プリントサーバパ 
スワード 

プリントサーバがファイルサーバにログインす 
るときに必要なパスワードを設定します。操作 
パネルのキーボードでパスワードを入力しま 
す。（半角63文字まで） 

ポーリング間隔 

プリントキューを検索する間隔を設定します。 
変更するときは【クリア】を押してからテン 
キーで数値を入力します。 （1 〜 65535) 

NDS/Bindery 設定 

バインダリー無効の場合は NDS のみとなり、 
有効の場合は NDS とバインダリーの両方が有 
効になります。 


[次画面—]を押します。 

NetWare 設定 （ 4/5) (PServer) 画面が表示されます 0 
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操作パネルで設定する 















































































































































































































































3.13 NetWare 設定 


0 


以下の項目を設定します。 


PServer 設定 



操作パネル 
で設定する 


項目 

説明 

フアイルサーバ名 

プリントサーバがログインするファイルサーバ 
名を設定します。操作パネルのキーボードで 
サーバ名を入力します。（半角 47 文字まで） 

NDS コンテキスト 
名 

NDS コンテキスト名を設定します。操作パネル 
のキーボードで NDS コンテキスト名を入力し 
ます。（半角 191 文字まで） 

NDS ツリー名 

NDS ツリー名を設定します。操作パネルのキー 
ボードで NDS ツリー名を入力します。（半角 63 
文字まで） 


[次画面—]を押します。 


¢ 2 ) 


NetWare 設定 （ 5/5) (Nprinter/Rprinter) 画面が表示さ 
れます。 


以下の項目を設定します。 



項目 

説明 

プリントサーバ名 

プリントサーバ名を設定します。操作パネルの 
キーボードでプリンタ名を入力します。（半角 

63 文字まで） 

プリンタ番号 

プリンタ番号を設定します。変更するときは 
【クリア】を押してからテンキーで数値を入力 
します。 （0 〜 254) 


操作パネルで設定する 
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3.13 NetWare 設定 




[OK] を押します。 


NetWare の詳細が設定されます 0 


■ ステー タス 

NetWare ステータス を確認できます。 



NetWare 設定 （ 2/5) 画面で、[ステータス]を押しま 
す。 

NetWare ステータス画面が表示されます。 



0 

e 

〇 


[0] または [0] を押して、確認するサーバを選択 
します。 

NetWare のステータスを確認します。 


[閉じる]を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 








































































































































































































































































































































3.14 http サーバ設定 


本体の http サーバおよび PageScope Web Connection 、 プリン 
夕で使用する IPP の設定を行います。 



管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 


0 


ネットワーク設定画面で、 [4 http サーバ設定]を押し 
ます。 


0 


http サーバ設定 (1/4) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 


操作パネル 

管理者設定画面の表示のし で設定する 

かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 




項目 

説明 

http サーバ設定 

http サーバ設定を使用するかしないかを選択し 
ます。 

PSWC 設定 

PageScope Web Connection を使用するかしな 
いかを選択します。 


0 


[次画面—]を押します。 


ひとこと 

[使用しない]を選択する 
と、 http サーバ 用の ポー ト 
(80) を閉じるため、 
PageScope Web 
Connection や IPP プリント 
機能が使用できなくなりま 
す0 


0 


http サーバ設定 （2/4) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 



操作パネルで設定する 
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3.14 http サーバ設定 


項目 

説明 

IPP 設定 

IPP によるプリント機能を有効にするかしない 
かを設定します。 

IPP ジョブ許可 

IPP ジョブを許可するかしないかを設定します。 

オペ レー シヨンサ 
ポート情報 

オペレーションサポート情報を設定します。詳 
しい手順は「オペレーションサボート情報」 

( p . 3-56) をごらんください。 

プリンタ関連情報 

プリンタ関連情報を設定します。詳しい手順は 
「プリンタ関連情報」 （ p .3-57) をごらんくださ 
い0 


❼ 


[次画面—]を押します。 

http サーバ設定 （3/4) 画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 


ipp 認証設定 



111111111111 

111 

1111 


11111 

11111 

使用し如 1 

111 

ill 


|3/4 丨 [♦ 前画面 ]| 次画面 ♦ 
認!正方式 


□ 


digest 


li ： 私:抖 1 1 




項目 

説明 

ipp 認証設定 

ipp 認証を行うか行わないかを選択します。 

認証方式 

ipp 認証を行う場合、認証方式を選択します。 


[次画面—]を押します。 

http サーバ設定 （4/4) 画面が表示されます。 
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操作パネルで設定する 




































































































































































































































































































3.14 http サーバ設定 


0 


以下の項目を設定します。 



❿ 


[〇 K ] を押します。 


http サーバの詳細が設定されます。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.14 http サーバ設定 


■ オペレーションサボート 情報 


IPP 通信でそれぞれの機能をサポートしているかどうかの応答 
をします。 


OFF :未サポートとして応答します。 

ON :通信に応答します。キャンセルジョブ、ジョブ取得、 
ジョブ属性取得には応答しません。 



IPP 設定画面で、[オペレーシヨンサポ _ 卜情報]を押 
します。 


0 


オペレーションサボート情報画面が表示されます。 
それぞれの項目の [ON ] または [ OFF] を押します。 



0 


[0K] を押します。 

オペレーションサボート情報が設定されます。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 












































































































































































































































































































































































































3.14 http サーバ設定 


■ プリンタ関連情報 

プリンタ関連情報を設定できます。 

❶ 


0 


IPP 設定画面で、[プリンタ関連情報]を押します。 
プリンタ関連情報 (1/2) 画面が表示されます。 

[プリンタ名]を押します。 

プリンタ名画面が表示されます。 



0 


プリンタ名を入力します（半角127文字まで）。 
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圈 


文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p .6-4) 
をごらんください。 


0 


[0 K ] を押します。 

プリンタ名が設定され、プリンタ関連情報画面にもど 
ります。 


園 


設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.14 http サーバ設定 


[プリンタ設置場所]を押します。 

プリンタ設置場所画面が表示されます。 

プリンタ設置場所を入力します（半角127文字まで）。 



圈 


文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p . 6-4) 
をごらんください。 


[0 K ] を押します。 

プリンタ設置場所が設定され、プリンタ関連情報画面 
にもどります。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 


[次画面—]を押します。 

プリンタ関連情報 （2/2) 画面が表示されます。 



[プリンタ情報]を押します。 

プリンタ情報画面が表示されます。 


日 H 日;; 


2圓圓丨4圓 i 5 U 
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操作パネルで設定する 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.14 http サーバ設定 


❿ 


プリンタ情報を入力します（半角127文字まで）。 


❿ 

0 


[0 K ] を押します。 

プリンタ情報が設定され、プリンタ関連情報画面にも 
どります。 


プリンタ関連情報の2/2画面で[プリンタ URI ] を押し 
ます。 


プリンタ URI 画面が表示されます。 



0 


プリンタ URI を確認します。 


[閉じる]を押します。 


プリンタ関連情報画面にもどります。 


[閉じる]を押します。 


文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p . 6-4) 
をごらんください。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.15 FTP 設定 


FTP ヘスキャンデータを送信するための設定ができます。 



管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 


0 


ネットワーク設定画面で、 [5 FTP 設定]を押します。 


0 


FTP 設定 (1/3) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 



項目 

説明 

プロキシサーバア 
ドレス 

プロキシサーバのアドレスを設定します。操作 
パネルのキーボードでアドレスを入力します。 

プロキシサーバ 
ホート备万 

プロキシサーバのポート番号を設定します。変 
更するときは【クリア】を押してからテンキー 
で数値を入力します。 （1 〜 65535) 


0 


[次画面—]を押します。 


0 


FTP 設定 （2/3) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 




管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 
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操作パネルで設定する 



























































































































































































































































































































































































































































































































3.15 FTP 設定 


項目 

説明 

ポート番号 

FTP サーバと通信するときに使用するポート番 
号を設定します。変更するときは 【クリア】 を 
押してからテンキーで数値を入力します。 （1 〜 
65535) 

接続タイムアウト 

FTP サーバへデータをアップロードしていると 
きに送信が滞った場合は、一定時間が経過する 
とアップロードが自動で中止されます。送信が 
滞った時点からアップロードが中止されるまで 
の時間を設定します。変更するときは 【クリ 
ア】 を押してからテンキーで数値を入力しま 
す。 (5 〜 300 秒) 


[次画面—]を押します。 

FTP 設定 （3/3) 画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 



FTP 設定 

FTP 送信/サ-他使用す紐ど油を設定技ます 



項目 

説明 

FTP 送信 

Scan to FTP (FTP 送信）を使用するかしないかを設 
定します。 

FTP サーバ 

本機を FTP サーバとして使用するかしないかを設定し 
ます。本機の FTP クライアントとして、本機と連携す 
るアプリケーションソフトを使用する場合に「使用す 
る」を選択する必要があります。 


0 


[〇 K] を押します。 


FTP の詳細が設定されます。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了させ 
るには、サブエリアの 
[終了]を押します。また 
は、コピー、ファクス、 
スキャナ、ボックスのい 
ずれかの画面になるまで 
[閉じる]を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.16SMB 設定 


ネットワークを通じてプリンタ共有やファイル送信をするため 
の設定ができます。 


❶ 

0 

e 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で、 [6 SMB 設定]を押します。 
SMB 設定画面 (1/4) が表示されます。 

以下の項目を設定します。 



項目 

説明 

プリント設定 

プリンタモードで SMB ポートを使用するかし 
ないかを設定します。 

NetBIOS 名 

NetBIOS 名を設定します。操作パネルのキー 
ボードで NetBIOS 名を入力します。（半角15 
文字まで） 

プリントサービス 
名 

プリントサービス名を設定します。操作パネル 
のキーボ _ ドでプリントサ _ ビス名を入力しま 
す。（半角12文字まで） 

ワークグループ 

ワークグループを設定します。操作パネルの 
キ_ボ_ドでワークグループを入力します。 

(半角15文字まで） 


[次画面—]を押します。 

SMB 設定 （2/4) 画面が表示されます。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 
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操作パネルで設定する 






































































































































































































































































































































3.16 SMB 設定 


0 


以下の項目を設定します。 



1 | 2/4 | | ♦前画歯 H 次画面 +1 L 


WINS 設定 





WINS 自動取得設定 



. 

. 
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111 



111 
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使用し如 1 
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[ 無効 1 
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ひとこと 

ルータ経由で SMB スキヤ 
ン（ホスト名指定）を行う 
場合、 SMB 送信設定と合わ 
せて WINS も設定してくだ 
さい0 


項目 

説明 

WINS 設定 

WINS 機能を使用するかしないかを選択します。 

WINS 自動取得設 
定 

DHCP サーバから WINS サーバの IP アドレス 
を自動取得するかしないかを選択します。 


0 


[次画面—]を押します。 

SMB 設定 （3/4) 画面が表示されます。 



以下の項目を設定します。 


WINS 設定 

各ア f 以は項目を選択 u テンキ-'?入力してください 
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通 .，.. J 


WINS 4 -ATF ,71 自 1 

3 

: E ： 

J - 

. :::::: 


[ 

WINS 4- ATFU 2 画關 

3 

:ょ . ni 

に;";…::.; 

J 

;;! I !!!!:::::::: 





隱 

i^Ld 




項目 

説明 

WINS サーバ アド 
レス1 〜 2 

WINS サーバの IP アドレスを入力します。テン 
キーでアドレスを入力します。 


0 


[次画面—]を押します。 

SMB 設定 （4/4) 画面が表示されます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 


3-63 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.16 SMB 設定 



項目 

説明 

ユーザ認証 
( NTLM ) 

NTLM によるユーザ認証を使用するかしないか 
を選択します。 

SMB 送信設定 

SMB 送信設定を使用するかしないかを選択しま 
す。 

NTLM 設定 

使用する NTLM のバージョンを選択します。 

0 S が Windows 98 SE または Windows Me のコ 
ンピュータがネットワーク上にある場合は、 
[ v 1/ v 2] または [ vl ] を選択します。 

Samba サービスが稼動しているサーバがネット 
ワーク上にある場合は、 [ vl ] を選択します< 


❿ 


[ OK ] を押します。 


SMB の詳細が設定されます。 



ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.17 AppleTalk 設定 


AppleTalk によるネットワークプリントのための設定ができま 
す 0 


❶ 

0 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で、 [7 AppleTalk 設定]を押しま 
す0 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


e 


AppleTalk 設定画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 



項目 

説明 

AppleTalk 設定 

AppleTalk を有効にするかしないかを設定しま 
す 。 

プリンタ名 

AppleTalk のネットワーク上で表示される本機 
の名称を設定します。操作パネルのキーボード 
で名称を入力します。（半角31文字まで） 

ゾーン名 

本機を接続するゾーン名を設定します。操作パ 
ネルのキーボードでゾ _ ン名を入力します。 

(半角31文字まで） 

現在のゾーン 

現在のゾーンが表示されます。 


0 


[〇 K ] を押します。 


AppleTalk の詳細が設定されます。 



ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネルで設定する 


3-65 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.18 LDAP 使用設定 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で、 [8LDAP 設定]を押します。 

LDAP 設定画面で、 [1LDAP 使用設定]を押します。 
LDAP 使用設定画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 



LDAP サーバに接続して、情報を検索および取得する LDAP 機 
能を使用するかしないかの設定ができます。 


[0K] を押します。 

LDAP 機能が設定されます。 


く， 


LDAP サーバの設定を正し 
く行わないと、ネットワー 
クに障害が発生する場合が 
あります。本項目の設定は 
サーバの管理者が行ってく 
ださい。 


参照 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す 。 

• 設定メニューを終了させ 
るには、サブエリアの 
[終了]を押します。また 
は、コピー、ファクス、 
スキャナ、ボックスのい 
ずれかの画面になるまで 
[閉じる]を押します。 



項目 

説明 

LDAP 機能 

LDAP 機能を使用するかしないかを設定します。 


使用する 
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操作パネルで設定する 



























































































































































































































































































































































































































































3.19 LDAP サーバ登録 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [8LDAP 設定]を押します。 
LDAP 設定画面で、 [2 LDAP サーバ登録]を押します。 
登録や設定を行う LDAP サーバのキーを押します。 


LDAP サーバの登録や認証の設定ができます。 



操作パネルで設定する 3-67 


操作パネル 
で設定する 


LDAP サーバ登録 (1/6) 画面が表示されます。 


LDAP サ登録 

設定を行う LDAP サ-塒選択 U く 



0 


以下の項目を設定します。 


LDAP サ - A 登録 

LDAP サ -/ 如登録を行咱す。 [接続確認] キ設定# 1 正し帥を確認で詩す。 


LDAP サ名称 




一 Q 


: : i : サ-バ名称 j ：： 

出" 


検索最大表示件数 


；1 ケ仏: F ウト時間 


詳細検索初期設定 


接続確認 j [ 設定全リセット 


項目 

説明 

LDAP サーバ名称 

登録する LDAP サーバの名称を設定します。操 
作パネルのキ _ ボードからサ _ バ名称を入力し 
ます。（半角32文字以内） 


必す濟 


てください 


LDAP サーバの設定を正し 
く行わないと、ネットワー 
クに障害が発生する場合が 
あります。本項目の設定は 
サーバの管理者が行ってく 
ださい。 


圈 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.19 LDAP サーバ登録 


項目 

説明 

検索最大表示件数 

検索後表示する宛先数の最大値を設定します。 
変更するときは【クリア】を押してからテン 
キーで数値を入力します。 （5 〜1000件） 

タイムアウト時間 

検索処理中の最大待ち時間を設定します。変更 
するときは【クリア】を押してからテンキーで 
数値を入力します。 （5 〜300秒） 

詳細検索初期設定 

詳細検索を行うときの検索用条件の初期項目を 
設定します。詳しい手順は「詳細検索初期設 
定」 （p. 3-72) をごらんください。 

接続確認 

LDAP サーバとの接続を確認します。 

設定全リセット 

LDAP サーバ登録内容を工場出荷時設定に戻す 
ことができます。 

リセットを確認するメッセージが表示されたら 
[はい]を押します。 


[次画面—]を押します。 



LDAP サーバ登録 （2/6) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 


LDAP サ - A 登録 

LDAP サ -/ 如登錄を行咱す。[接続確認]キ_で設定# 1 正し帥を確認で詩す 


[2 /G |し♦前画面 j |じ欠画面+ | 



項目 

説明 

サ_バアドレス 

LDAP サーバのアドレスを設定します。操作パ 
ネルのキーボードでアドレスを入力します。 

(半角255文字まで） 

検索べース 

LDAP サーバに配置されている階層構造の中の 
検索起点を指定します。検索は指定した起点か 
ら下のサブディレクトリも含めて行われます。 
操作パネルのキ _ ボ _ ドでアドレスを入力しま 
す。（半角255文字まで） 

接続確認 

LDAP サーバとの接続を確認します。 

設定全リセット 

LDAP サーバ登録内容を工場出荷時設定にもど 
すことができます。 

リセットを確認するメッセージが表示されたら 
[はい]を押します。 


詳説明します 

LDAP 使用設定/ LDAP 使 
用が[使用する]でセキュ 
リティ詳細/手動宛先入力 
が[許可]の場合のみ、[接 
続確認]キーが表示されま 
す0 
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操作パネルで設定する 







































































































3.19 LDAP サーバ登録 


0 

0 


[次画面—]を押します。 

LDAP サーバ登録 （3/6) 画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 


LDAP サ - A 登録 

LDAP サ -/ 如登錄を行咱す。[接続確認]キ設定# 1 正し帥を確認で詩す。 



項目 

説明 

SSL 使用設定 

LDAP サーバへ接続するときに SSL (データ暗 
号化）を使用するかしないかを設定します。 

SSL を使用すると通信内容が暗号化されます。 

ポート番号 

LDAP サ_バのポ_卜番号を設定します。変更 
するときは【クリア】を押してからテンキーで 
数値を入力します。 （1 〜 65535) 

ポート番号 (SSL) 

SSL を使用する場合のポート番号を設定しま 
す。変更するときは【クリア】を押してからテ 
ンキーで数値を入力します。 （1 〜 65535) 

接続確認 

LDAP サーバとの接続を確認します。 

設定全リセット 

LDAP サーバ登録内容を工場出荷時設定にもど 
すことができます。 

リセットを確認するメッセージが表示されたら 
[はい]を押します。 


[次画面—]を押します。 

LDAP サーバ登録 （4/6) 画面が表示されます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 


3-69 
































































































































































































































































3.19 LDAP サーバ登録 


¢ 2 ) 


以下の項目を設定します。 


LDAP サ登録 

LDAP サ-舢登録を行咱す。[接続確認]キ設定#正し帥を確認で詩す 


\}/B | I ♦前画面| [} 欠画面 ♦ 


ISI 正方式 



1 anonymous _ 

Hill 





I Simple | 






| Digest - HD 5 ( 

[ NTLM vl 1 

：：：|：：|：|： 





6 SS - SPNE 60 1 

[..J 






接続確認 | [ 設定全リセット3 \ mJ ^^ 3 t OK j 


項目 

説明 

認証方式 

LDAP サーバへログオンするときの認証方式を 
選択します。 

[ anonymous ] :ユーザ名とパスワードを必要と 
しない認証形式です。 anonymous を設定すると 
Dynamic 認証は無効になります 0 
[ Simple ] :ユーザ名とパスワードを必要とする 
簡易な認証形式です。パスワードがネットワ_ 
クに流出するため注意が必要です。 

[ Digest - MD 5] :—般的な LDAP サーバで使用可 
能な認証形式です。 Digest - MD 5 で認証を失敗 
した場合は、自動的に CRAM - MD 5 に切換えて 
認証を行います。 

[ GSS - SPNEGO ] : Windows の Active Directory 
で使用可能な認証形式です （ Kerberos 認証）。 
[NTLM vl ] [NTLM v 2] : Windows NT などで使 
用されている標準のユーザ認証形式です。ファ 
イルやプリンタ共有時のログオンに使用されま 
す。 


[次画面—]を押します。 


LDAP サーバ登録 （5/6) 画面が表示されます。 




以下の項目を設定します。 


LDAP サ - A 登録 

LDAP サ-舢登錄を行 U ます。[接続確認]設定が正し⑽を確認できます。 



ひとこと 

• 認証方式は使用する 
LDAP サーバで 採用して 
いるものに合わせてくだ 
さい。詳しくは使用する 
LDAP サーバのマニユア 
ルをごらんください。 

• 認証方式で 「 GSS - 
SPNEGOJ を指定した場 
合 、 Active Directory のド 
メイン名を入力します。 

詳説明します 

認証方式により、以下の項 

目を LDAP サーバ登録画面 

(6/6) で正しく設定しない 

と接続確認を行うことがで 

きません。 

• [ Simple ] [ DIGEST - MD 5] 
の場合：ログイン名 

• [ GSS - SPNEG 〇]の場 
合：ログイン名、ドメイ 
ン名 
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操作パネルで設定する 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.19 LDAP サーバ登録 


項目 

説明 

サーバ認証方式選 
択 

サーバ認証時にどの方式を使用するか選択しま 
す。 

[設定値を使用]: LDAP サーバ登録 （6/6) 画面 
で設定した内容で認証します。 

[ユーザ認証を使用]: LDAP 検索機能を使用す 
る際に、ユーザ名とパスワードが要求されま 
す。外部サーバ認証機能によりコピー機にログ 
インしている場合は、外部サーバ認証時に使用 
したユーザ名が、 LDAP サーバログイン画面に 
自動的に入力されます。ユーザ名を変更するこ 
とも可能です。 

[ Dynamic 認証]: LDAP 検索機能を使用する際 
に、ユーザ名とパスワードが要求されます。 

referral 設定 

referral 設定を使用するかしないかを選択しま 
す 0 referral を使用すると LDAP サーバ設定で指 
定した検索ベースを起点とし、上位/下位を検 
索します。 


[次画面—]を押します。 


❿ 


LDAP サーバ登録 （ 6/6) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 


LDAP サ - A 登録 

LDAP サ-八の登録を行います。 


[接続確認]キイ設定# 1 正 U 術確歌詩す。 


□ 

ウィン名 j 

；；；；；； 


::::し 

ハスヮ -F j 


メイン名 j 



接続確認 I I 設定全リセット^ 


項目 

説明 

ログイン名 

LDAP サーバへ接続するためのログイン名を設 
定します。操作パネルのキ_ボードでログイン 
名を入力します。（半角255文字まで） 

パスワード 

LDAP サーバへ接続するためのパスワードを設 
定します。操作パネルのキ_ボードでパスワー 
ドを入力します。（半角128文字まで） 

ドメイン名 

LDAP サーバへ接続するためのドメイン名を必 
要に応じて設定します。操作パネルのキーボー 
ドでドメイン名を入力します。（半角64文字ま 

で） 

接続確認 

LDAP サーバとの接続を確認します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.19 LDAP サーバ登録 


項目 

説明 

設定全リセット 

LDAP サーバ登録内容を工場出荷時設定にもど 
すことができます。 

リセットを確認するメッセージが表示されたら 
[はい]を押します。 


❿ 


[ OK ] を押します。 

LDAP サーバの登録や認証が設定されます。 


■ 詳細検索初期設定 


詳細検索を行うときの検索用条件の初期項目を、“名称”、“ E - 
Mail アドレス”、“ファクス番号”、“姓，，、“名，，、“都市名”、“会 
社名”、“組織名”で設定できます。 



LDAP サーバ登録設定画面 （1/6) で、[詳細検索初期設 
定]を押します。 


0 


詳細検索初期設定画面が表示されます。 

詳細検索初期設定画面で、[条件]を押します。 


条件選択画面が表示されます。 


詳細検索初期設定 

検索項目!::対しキ-フ-卩検索で®条件を設定待ます 



ilii 検索項目 

名称 

1: 条袢 

一 ……… —rnmmmmmmmmmrn 

: : r :: 

_2 丨 検索項目 

E-Mail 

1 ； .... 条件... 



111.3 1 .埜莖嘎 | 

ファクス番号 

I ： 条件 


3 

： 4 ： 検罘項目 

姓 

i.. 牵件... 


□« 

| s i 検索項目 

名 

1: 条伴 


□ 


K H 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す 0 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 






























































































































































































































3.19 LDAP サーバ登録 


[含む]、[同じ]、[始まる]、[終わる]から選択しま 
す0 


操作パネル 
で設定する 



[0 K ] を押します。 

条件選択が設定されます。 


[〇 K ] を押します。 

LDAP サーバ登録画面にもどります。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す0 

• [詳細検索初期設定]で設 
定した初期設定はユーザ 
が LDAP 検索使用時に変 
更が可能です。 


ひとこと 

設定メニューを終了すると 
きは、サブエリアの[終了] 
または【設定メニュー/力 
ウンタ】を押します。コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 


操作パネルで設定する 
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3.20 検索デフオルト設定 


登録した LDAP サーバのうち、優先的に検索を行う LDAP サー 
バを設定します。 


❶ 

0 

0 

0 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押しま 
す0 


ネットワーク設定画面で、 [8 LDAP 設定]を押します。 

LDAP 設定画面で、 [3 検索デフオルト設定]を押しま 
す。 

検索デフオルト設定画面が表示されます。 

優先的に検索を行う LDAP サーバを選択します。 
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[ llJW ンセル J ( 

1, OK ll 


0 


[〇 K ] を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定 メニュー を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】 を 押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 






























































































































































































































































































































































































































3.21 E-mail 送信 ( SMTP ) 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [9E-Mail 設定]を押します。 
E-Mail 設定画面で、 [1E-mail 送信 (SMTP)] を押しま 

to 

E-mail 送信 （SMTP) (1/4) 画面が表示されます。 


0 


以下の項目を設定します。 


E-mail 送信設定 


使用しない 


ス W ノ送 i 言 


使用 I. 加 II; II 


「" 4 I r ♦.則.画.『.次.画面. 
卄姑逼铂鹼能::如:ゼ鱼柘 i 能: 


£使用 1 -.な 1 .'1 


[ 使用し如 | 


スキヤナモ_ドで亍ータを E メールの添付ファイルとして送信 
するために必要な、 SMTP サーバなどの情報を設定できます。 
また 、 E メール送信認証も設定できます。 


操作パネル 
で設定する 


詳細設定 


r::::^v ■•… フフ ";;…… \::a |T:: ア … 

ll .キヤンセ il. J I 


0 


[次画面—]を押します。 

E-mail 送信 （SMTP) (2/4) 画面が表示されます。 


操作パネルで設定する 3-75 


項目 

説明 

E-mail 送信設定 

E-mail 送信を使用するかしないかを設定しま 
す。 

スキャン送信 

スキャン送信を使用するかしないかを設定しま 
す。 

状態通知機能 

状態通知機能を使用するかしないかを設定しま 
す。 

1タルカウンタ 

卜ータルカウンタ通知機能を使用するかしない 

通知機能 

かを設定します。 

詳細設定 

SMTP の詳細を設定します。詳しい手順は 
「SMTP 詳細設定」 （p.3-80) をごらんくださ 
い0 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 




























































































































































































































































































































3.21 E-mail 送信 ( SMTP ) 


0 


以下の項目を設定します。 


E-mail 送信 （SMTP) 


分割メ-ルサイ如テンキ -f 入力 




[ 詳細設定 j 



前画面 n 次画面♦は 


分割/ HL 

サィズ ]1 


100~15 C 

■ 

DO ：：：：；：： ：：；：：： 





^ OK ^1 


項目 

説明 

SMTP サーバアド 
レス 

E - Mail 送信に使用する SMTP のサーバアドレス 
を設定できます。詳しい手順は 「 SMTP サーバ 
アドレス」 （ p .3-78) をごらんください。 

バイナリ分割 

大容量のメールを小さなサイズに分割して送信 
するかどうかを設定します。メールサーバ側で 
メール1通あたりの最大容量が制限されている 
環境で、制限容量を超えるデータを送信する場 
合などに使用します。 

分割メールサイズ 

送信するデータを分割する場合、データの分割 
サイズを設定します。変更するときは【クリ 
ア】を押してからテンキーで数値を入力しま 
す。(100〜15000 kb ) 


❼ 

0 


[次画面—]を押します。 

E - mail 送信 （ SMTP ) (3/4) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 


E-mail 送信 （SMTP) 

.接続タイ订ウ地 [+/-] キ-な□秒単位 f 設定待ます。 サ -/ 彳容暈 はテン キ-で入力 ua さい 


接続タイムアウト 
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30^.300 
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3/4 I ♦前画面 | | 

次画面 



サ-八容量 
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詳説明します 

•メールサ_バ側でウイル 
ススキヤンソフトを使用 
している場合は、パ'イナ 
リ分割機能を使用できな 
いことがあります。詳し 
くはネットワーク管理者 
にお問い合わせくださし、。 

• バイナリ分割された メー 
ルを 受信するには、分割 
メールの 受信を サポート 
するメ ールクライアント 
ソフ トが必要になります。 
お使いの メールクライア 
ントソフ トによつては、 
分割 メールを 受信しても 
結合できない場合があり 
ますのでご注意くださし、。 
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操作パネルで設定する 





































































































































































































































































































































































































































































































































































3.21 E-mail 送信 ( SMTP ) 


項目 

説明 

接続タイムアウト 

SMTP サーバヘメ ールを送信しているときに処 
理が滞った場合は、一定時間が経過するとメー 
ル送信が自動で中止されます。送信が滞った時 
点からメール送信が中止されるまでの時間を設 
定できます。変更するときは 【クリア】 を押し 
てからテンキーで数値を入力します。 （30 〜 

300秒） 

サーバ容量 

SMTP サーバが受信できるメールの 1 通あたり 
の最大容量を設定します。変更するときは 【ク 
リア】 を押してからテンキーで数値を入力しま 
す。 (1 〜 100 Mbyte ) 

制限しないときは「無制限」を選択します。 


[次画面—]を押します。 


❿ 


E-mail 送信 （ SMTP ) (4/4) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 


SSL 設定 


11 

使用す5 

1:: 

4 f . 

1 -,65535 

111 

[ 

使用しない 


:: HBQHI 

111111 

* ： 


•:：：：：：：：: 


----- 


ポ-卜番号 ( SSL ) 


[4/4 11 ： ♦前画面』 1 次画面 ♦ 


ポ-卜番号 


詳細設定 



l - v 65535 



1入力 I 



&キ v セ1し J L 〇 

ik U 


項目 

説明 

SSL 設定 

E-mail 送信時に SSL を使用するかしないかを設 
定します。 SSL を使用すると通信内容が暗号化 
されます。 

ポ_卜番号 ( SSL ) 

SSL を使用する場合のポート番号を設定しま 
す。変更するときは[入力]を押し、 【クリア】 

を押してからテンキーで数値を入力します。 （1 
〜 65535) 

ポー ト番号 

E-mail 送信時のポー ト 番号を設定します。変更 
するときは[入力]を押し、 【クリア】 を押し 
てからテンキーで数値を入力します。 （1 〜 
65535) 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.21 E-mail 送信 (SMTP) 


¢ 2 ) 


[OK] を押します。 

SMTP サーバ情報が設定されます。 


■ SMTP サーバアドレス 


E-Mail 送信に使用する SMTP のサーバアドレスを設定できま 
す 0 


❶ 

0 


E-Mail 送信 （SMTP) (2/4) 画面で、[ホストアドレス] 
を押します。 

ホストアドレス画面が表示されます。 


[IP アドレス入力]または[ホスト名入力]を押しま 
す0 


ホストアドしス 

ホストアドしスを入力 ua 扣 



O IP アドレスでホストアドレスを指定する場合は、 
[IP アドレス入力]を押します。 

〇ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、[ホ 
スト名入力]を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


詳説明します 

[ホスト名入力]を選択する 
場合は、事前に DNS 設定 
が正しく行われているか確 
認してください。詳しくは 
「 TCP/IP 設定」 ( p .3_42) を 
ごらんください。 
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操作パネルで設定する 



































































































































































































































































































































































































3.21 E-mail 送信 (SMTP) 


0 


0 


ホストアドレスを入力します（ホスト名/半角255文 
字まで）。 


[〇 K] を押します。 

SMTP のサーバアドレスが設定されます。 


ひとこと 

• IP アドレス入力で入力し 
た数値を修正する場合は、 
[—]、[—]で修正する文 
字のエリアに力ーソルを 
合わせ、[削除]を押し、 
数字を入力します。 

• 数値を全てクリアする場 
合は、【クリア】を押しま 
す0 



画面に表示されるキ_ボー 
ドでの文字の入力のしかた 
は、「文字を入力するには」 
( p . 6-4) をごらんください。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す0 

•ホストアドレスが81文字 
を超えると、[詳細]が表 
示されます。[詳細]を押 
すとホストアドレス詳細 
画面が表示され、残りの 
ホストアドレスが表示さ 
れます。 

• DNS 設定が正しく設定さ 
れていないと 、 SMTP 
サーバ名を入力しても、 
正常に動作しません。 

DNS 設定については、 
「 TCP/IP 設定」 ( p . 3-42) 
をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.21 E-mail 送信 ( SMTP ) 


■ SMTP 詳細設定 

SMTP の詳細について設定します。 


❶ 

0 


E - mail 送信画面で[詳細設定]を押します。 
SMTP 詳細設定画面が表示されます。 

以下の内容を設定します。 


SMTP 詳細 

数字 U デ A - t 入力 U く駐い 



項目 

説明 

POP Before SMTP 

POP Before SMTP 認証を使用するかしないか 
を選択します。 

SMTP 認証 

SMTP 認証を使用するかしないかを選択しま 
す。[使用する]を押すと SMTP の認証情報を 
入力する画面が表示されます。詳しい手順は 
「 SMTP 認証」 （ p . 3-81) をごらんください。 

POP Before SMTP 

時間 

POP Before SMTP 認証を使用する場合に設定 
します。変更するときは【クリア】を押してか 
らテンキーで数値を入力します。 （0 〜60秒） 


詳説明します 

POP Before SMTP による 
ユーザ認証を行うには POP 
によるメ ールサ _バ へのア 
クセスが正しく行われるよ 
うに設定する必要がありま 
す。詳しくは 「 E - mail 受信 
( POP )」( p . 3-83) をごら 
んください。 
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操作パネルで設定する 












































































































































































































































































































































































































3.21 E-mail 送信 ( SMTP ) 


■ SMTP 認証 

認証設定が SMTP 認証の場合に設定します。 


❶ 

0 


SMTP 詳細画面の SMTP 認証で、[使用する]を押しま 
す。 

SMTP 認証画面が表示されます。 


SMTP 認証画面で、[ユーザ ID ] を押します。 



0 


ユーザ ID 画面が表示されます。 

ユーザ ID を入力します（半角63文字まで）。 


ユ - ザ ID 

ユ -tJlD を入力 U く技い 


ュ - ザ ID 

mmmmmmwmm 


I • _ . . I. 'i .. 丨丄 il P 八 Il：：：：i 
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J 

1 






JtJyjiuli lolp ]i ] l I 
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私ンセル 


0 

0 


[ OK ] を押します。 

ユーザ ID が設定され、 SMTP 認証画面にもどります。 

SMTP 認証画面で、[パスワード]を押します。 

パスワード画面が表示されます。 


既 

文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p .6-4) 
をごらんください。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.21 E-mail 送信 (SMTP) 


0 


パスワードを入力します（半角15文字まで）。 


バスフイ 

八スフ-卩を入力 u ください 



❼ 

0 

0 


[0K] を押します。 

パスワード設定され、 SMTP 認証画面にもどります。 

SMTP 認証画面で、[ドメイン名]を押します。 

ドメイン名画面が表示されます。 

ドメイン名を入力します（半角255文字まで）。 


F メイン名を入力してください 


W イン名 


::誦:：: 


[ス ベ -ス 

1 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 
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: Shift 
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❿ 

❿ 


[0K] を押します。 

ドメイン名が設定され、 SMTP 認証画面にもどります。 

[閉じる]を押します。 

SMTP 詳細画面にもどります。 


既 

文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （p. 6-4) 
をごらんください。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 



文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （p. 6-4) 
をごらんください。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 



























































































































































































































































































































































































































































































































































3.22 E-mail 受信 (POP) 


POP before SMTP によるメール送信者の認証を行うときに設定 
します。 


❶ 

0 

e 

〇 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で、 [9 E - Mail 設定]を押します。 

E - Mail 設定画面で、 [2 E - mail 受信 ( POP )] を押しま 
す。 

E - mail 受信 ( POP ) 画面 (1/2) が表示されます。 
以下の項目を設定します。 


E - mail 受信 ( POP ) 



項目 

説明 

E-mail 受信設定 

E-Mail 受信を有効にするかしないかを設定しま 
す 。 

POP サーバアドレ 
ス 

E-Mail 受信に使用する POP のサーバアドレス 
を設定します。詳しい手順は 「POP ザーバアド 
レス」 （p. 3-85) をごらんください。 

ログイン名 

POP サーバに接続するためのログイン名を設定 
します。操作パネルのキ_ボードでログイン名 
を入力します。（半角63文字まで） 

パスワード 

POP サーバに接続するためのパスワードを設定 
します。操作パネルのキ _ ボードでパスワ _ ド 
を入力します。（半角15文字まで） 


E - mail 受信 ( POP ) 画面で、[詳細設定]を押します。 
POP 詳細画面が表示されます。 


既 

管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.22 E-mail 受信 ( POP ) 


0 


以下の項目を設定します。 


pgpi^^g 

.ポ-卜番号听ンキ -f 入力してぐ;扣。接続タイ灯ウ地±増減キ-で30秒単位 f 設定茂ます 


AP0P 認証 ポ-卜番号 
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. 
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接続ライム了ウト 
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30^300 
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卜30 | 

















^キャンセル j| \m. ok j 


項目 

説明 

APOP 認証 

暗号化する認証方法を使用するかしないか設定 
します。 

ポート番号 

POP サーバと通信するときに使用するポート番 
号を設定します。変更するときは【クリア】を 
押してからテンキーで数値を入力します。 （1 〜 
65535) 

接続タイムアウト 

POP サーバからメ ールを受信しているときに処 
理が滞った場合は、一定時間が経過するとメー 
ル受信が自動で中止されます。送信が滞った時 
点からメール受信が中止されるまでの時間を設 
定できます。変更するときは【クリア】を押し 
てからテンキ _ で数値を入力します。 （30 〜 

300秒） 


❼ 

0 

0 


[ OK ] を押します。 

POP 詳細が設定され、 E - mail 受信 ( POP ) 画面にもど 
ります。 

[次画面—]を押します。 

E - mail 送信 ( POP ) (2/2) 画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 


E-mail 受信 （POP) 


SSL 設定 
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ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.22 E-mail 受信 ( POP ) 


項目 

説明 

SSL 設定 

E-mail 受信時に SSL を使用するかしないかを設 
定します。 SSL を使用すると通信内容が暗号化 
されます。 

ポート番号 ( SSL ) 

SSL を使用する場合のポート番号を設定しま 
す。変更するときは【クリア】を押してからテ 
ンキーで数値を入力します。 （1 〜 65535) 


❿ 


[ OK ] を押します。 

POP サーバ情報が設定されます。 


■ POP サーバアドレス 


E メール受信に使用する POP のサーバアドレスを設定できま 
す0 



E - mail 受信 ( POP ) 画面で、[ホストアドレス]を押し 
ます。 


ホストアドレス画面が表示されます。 


0 


[ IP アドレス入力]または[ホスト名入力]を押しま 
す0 



〇 IP アドレスでホストアドレスを指定する場合は、 
[ ip アドレス入力]を押します。 

〇ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、[ホ 
スト名入力]を押します。 


詳説明します 

[ホスト名入力]を選択する 
場合は、事前に DNS 設定 
が正しく行われているか確 
認してください。詳しくは 
「 TCP/IP 設定」 ( p . 3-42) を 
ごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.22 E-mail 受信 (POP) 


0 


0 


ホストアドレスを入力します（ホスト名 / 半角 255 文 
字まで）。 


[0K] を押します。 

POP サーバのアドレスが設定されます。 


ひとこと 

• IP アドレス入力で入力し 
た数値を修正する場合は、 
[—]、[—]で修正する文 
字のエリアに力ーソルを 
合わせ、[削除]を押し、 
数字を入力します。 

• 数値を全てクリアする場 
合は、【クリア】を押しま 
す0 



画面に表示されるキ_ボー 
ドでの文字の入力のしかた 
は、「文字を入力するには」 
(p. 6-4) をごらんください。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

•ホストアドレスが81文字 
を超えると、[詳細]が表 
示されます。[詳細]を押 
すとホストアドレス詳細 
画面が表示され、残りの 
ホストアドレスが表示さ 
れます。 
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操作パネルで設定する 



3.23デバイス設定 


デバイス情報を設定できます。 

管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 


0 

0 

0 


0 


詳細設定画面で、 [1 デバイス設定]を押します。 
デバイス設定画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 



0 


[ OK ] を押します。 

デバイス情報が設定されます。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

「MAC アドレス」の部分に 
は本機のネットワークカー 
ドの MAC アドレスが表示 
されます。 


細， 


てください 

主電源スイッチをオフ/才 


ンする場合は、主電源を才 
フにして、10秒以上経過し 
てからオンにしてくださし、。 
間隔をあけないと、正常に 
機能しないことがあります。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.24 時刻補正設定 


本機内蔵の時計を、ネットワークを介して正しく調整できます。 

管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 


0 

0 

0 


0 


詳細設定で、 [2 時刻補正設定]を押します。 
時刻補正設定画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 


時刻補正設定 

ポ-卜番号听ンキ-で入力 ua 扣 



NTP 設定 


m 画画 n 闘固画 nnnnn 丨 hhihh 


有効 





項目 

説明 

NTP 設定 

NTP を有効にするかしないかを設定します。 

NTP サーバアドレ 
ス 

NTP サーバのアドレスを設定します。詳しい手 
順は 「NTP サーバアドレス」 （p. 3-89) をごら 
んください。 

ポート番号 

NTP サーバと通信するときに使用するポート番 
号を設定します。変更するときは【クリア】を 
押してからテンキーで数値を入力します。 （1 〜 
65535) 


0 


[ OK ] を押します。 

デバイス情報が設定されます。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

この設定を行ったあと、「管 
理者設定」の [1 環境設定] 
- [3 日時設定]で[時刻 
補正実行]を押してくださ 
い。定期的な自動調整は行 
いません。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 







































































































































































































































































































































3.24 時刻補正設定 


■ NTP サーバアドレス 


NTP サーバのアドレスを設定できます。 



時刻補正設定画面で、[ホストアドレス]を押します。 


0 


ホストアドレス画面が表示されます。 


[ IP アドレス入力]または[ホスト名入力]を押しま 
す0 



e 


〇 IP アドレスでホストアドレスを指定する場合は、 
[ IP アドレス入力]を押します。 

〇ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、[ホ 
スト名入力]を押します。 


ホストアドレスを入力します（ホスト名/半角255文 
字まで）。 


操作パネル 
で設定する 


ひとこと 

• IP アドレス入力で入力し 
た数値を修正する場合は、 
[—]、[—]で修正する文 
字のエリアに力ーソルを 
合わせ、[削除]を押し、 
数字を入力します。 

• 数値を全てクリアする場 
合は、【クリア】を押しま 
す0 

•ホストアドレスが81文字 
を超えると、[詳細]が表 
示されます。[詳細]を押 
すとホストアドレス詳細 
画面が表示され、残りの 
ホストアドレスが表示さ 
れます。 

画面に表示されるキーボー 
ドでの文字の入力のしかた 
は、「文字を入力するには」 
( p . 6-4) をごらんくださし、。 


操作パネルで設定する 
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3.24 時刻補正設定 


0 


[0 K ] を押します。 

NTP サーバのアドレスが設定されます。 


3-90 操作パネルで設定する 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 



3.25 状態通知設定 


本機の状態を管理者に E メールで 通知する設定ができます。 E - 
Mail アドレスが入力され、通知項目のどれかが ON になってい 
る場合に状態を通知します。 


0 

0 

e 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 


ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 


詳細設定画面で、 [3 状態通知設定]を押します。 


0 


状態通知設定画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 



項目 

説明 

通知先登録 

本機の状態を通知する E-Mail アドレスを設定し 
ます。操作パネルのキーボードで E-Mail アドレ 
スを入力します。（半角320文字まで） 

複数の E-Mail アドレスを登録する場合は、カン 
マ（，）で区切って入力します。 

通知項目設定 

本機の状態を E-Mail で通知する項目を設定しま 
す。詳しい手順は「通知項目設定」 （p.3-92) 

をごらんください。 

通知時間設定 

本機の状態を通知するまでの時間を設定しま 
す。変更するときは【クリア】を押してからテ 
ンキーで数値を入力します。 （1 〜10分） 


既 

管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

• 設定メニューを終了させ 
るには、サブエリアの 
[終了]を押します。また 
は、コピー、ファクス、 
スキヤナ、ボックスのい 
ずれかの画面になるまで 
[閉じる]を押します。 

• この機能を使用するには、 
E-mail 送信を「使用する」 
に設定しておく必要があ 
ります。詳しくは、 「E- 
mail 送信 (SMTP)」 

(p. 3-75) をごらんくださ 
い0 

• 状態通知機能のメール本 
文に記載される「設置場 
所」は PageScope Web 
Connection で設定しま 
す。詳し〈は 「IPP 設定」 
(p. 4-62) をごらんくださ 
い0 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.25 状態通知設定 


■ 通知項目設定 


本機の状態を E - Mail で通知する項目を設定できます。 



状態通知設定画面で、 [2 通知項目設定]を押します。 
通知項目設定画面が表示されます。 


通知項目設定 

自動通知する項目を選択 ua さい 


サ-ビス]-ル 

…ム每生… 
K イ—補結 
トナ-補給. 
PM ]- ル 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


| OFF 1! 

ジョブ終了 man ...... p ff .......... ji 

| OFF || 

ステ-祝 i 十交換 — OFF i ： 

| OFF || 

フ ィこッ > 搭載才-バ ■ BMULeji 

品 「 

1. mm . : 

IU . i 

バンチくず除去 _ EBIILeJI 

1 off |n 


JU OK Jl 


0 

e 


それぞれの項目の [ ON ] または [ OFF ] を押します。 
[ OK ] を押します。 

本機の状態を E - Mail で通知する項目が設定されます。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 






































































































































































































































































































3.26 卜ータルカウンタ通知設定 


卜ータルカウンタの通知スケジユールと通知先を設定します。 

管理者設定画面で [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 


0 

0 

0 


0 


詳細設定画面で [4 トータルカウンタ通知設定]を押し 
ます。 

卜ータルカウンタ通知設定画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 


卜-タルカウンタ通知設定 

[送信実行]キ-押下 t 設定げ:了卩以(:卜-タルカウンタを送信斿ます 


通知スケジュ-ル設定 


111111 


I . ，ブ , :：マ」'、 . ^ 


[ 7ゲンュ-ル2 




項目 

説明 

通知スケジユ_ル 
設定 

卜ータルカウンタを通知する時期を設定しま 
す。通知スケジュールは2種類設定できます。 
詳しい手順は「通知スケジュール設定」 （p.3- 
94) をごらんください。 

通知先設定 

通知先の E-mail アドレスを設定します。アドレ 
スごとのスケジュール設定もできます。詳しい 
手順は「通知先設定」 （p.3-96) をごらんくだ 
さい。 

モデル名 

通知メールに記載されるモデル名を設定しま 
す。操作パネルのキ_ボードからモデル名を入 
力します。（半角20文字以内） 

[送信実行] 

現時点でのトータルカウンタを通知先に送信す 
るときに押します。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 


3-93 

























































































































































































































































































































































































































3.26 トータルカウンタ通知設定 


0 


[閉じる]を押します。 


■ 通知スケジュール設定 


トータルカウンタを送信するスケジュールを設定します。ここ 
では、「スケジュール1」の設定を例に説明します。 



卜 _ タルカウンタ通知設定画面で[スケジュール 1] を 
押します。 


0 


スケジュール設定画面が表示されます。 

以下の内容を設定します。 

〇通知周期設定が「日」のとき 



： r : 

通知周期設定 

i 

日周期 

一: 


i 



_ nlllllll 

111111111 

1^31 

iiiii：：：：：： 
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1: ........ 週 ........ 1 

_ _圓__ 

■ . 
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1 . 月 . I 

m HlIIIIIII 

nlllll|llll|ll 
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一 

f ■キャンセル： il f 龜 OK jj 


項目 

説明 

日周期 

毎月何日に送信するかを入力します。変更する 
ときは【クリア】を押してからテンキーで数値 
を入力します （1 〜31)。 


ひとこと 

設定メニューを終了すると 
きは、サブエリアの[終了] 
または【設定メニュー/力 
ウンタ】を押します。コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 


































































































































































































































































3.26 トータルカウンタ通知設定 


〇通知周期設定が「週」のとき 



操作パネル 
で設定する 


〇通知周期設定が「月」のとき 




通知周期設定 

1 __ 

月 i 期 






日付指定 




I : 日 I 

1; . 週 . 1 

：：：：：： ：：：：：|：m 








■ 




11 







入力1：： 











k ンセ 1 卜 la 0 



項目 

説明 

月周期 

何か 月 ごとに送信するかを入力します。変更す 
るときは[入力]を押し、 【クリア】 を押して 
からテンキーで数値を入力します。 （1 〜 6) 

日付指定 

送信 月の 何日に送信するかを入力します。変更 
するときは[入力]を押し、 【クリア】 を押し 
てからテンキーで数値を入力します。 （1 〜 31) 


e 


[ OK ] を押します。 

卜ータルカウンタ通知設定画面に戻ります。 


操作パネルで設定する 
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3.26 トータルカウンタ通知設定 


■ 通知先設定 


卜ータルカウンタの送信先 E - mail アドレスを設定します。アド 
レスは3か所まで設定できます。ここでは「アドレス1」の設 
定を例に説明します。 


0 

0 


トータルカウンタ通知設定画面で[アドレス 1] を押し 
ます。 

アドレス設定画面が表示されます。 


[ E - Mail アドレス編集]を押して、操作パネルのキー 
ボードから E - Mail アドレスを入力します。（半角255 
文字以内） 



e 

〇 


[ OK ] を押します。 

[スケジュール設定]を押します。 

スケジュール設定画面が表示されます。 

このアドレスで送信したいスケジュールの〇 N / OFF を 
選択します。 



0 


[ OK ] を2回押します。 

トータルカウンタ通知設定画面に戻ります。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 













































































































































































































































































































































































































































































































































3.27 PING 応答確認 



0 


PING 応答確認画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 操作パネル 

表示させるには」 （ p . 3-7) ^設定する 

をごらんください。 



項目 

説明 

PING 送信アドレ 
ス 

PING を送信するデバイスのホストアドレスを 
設定します。詳しい手順は 「PING 送信アドレ 
ス」 （p. 3-98) をごらんください。 

接続確認実行 

PING を送信して接続確認を行います。 



ひとこと 

設定メニューを終了させる 
には、サブエリアの[終了] 
を押します。または、コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
します。 


操作パネルで設定する 
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3.27 PING 応答確認 


■ PING 送信アドレス 

PING を送信するデバイスのホストアドレスを設定できます。 



PING 応答確認画面で、[ホストアドレス]を押します。 
ホストアドレス画面が表示されます。 



C 


ヨ日 1 ■于 …I 

m ip ア f しス入力 |：1 ElIuaJ 4 I 5 I s I 7 J 8 IaJlpJjJ 旧 1 


q le |r It |y |u |〇 | P | 




TmrFTrnrrn lj i 加代 i 


ル ii‘ ok a | 


0 

e 


[ ip アドレス入力]または[ホスト名入力]を押しま 
す。 

〇 IP アドレスでホストアドレスを指定する場合は、 
[ IP アドレス入力]を押します。 

〇ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、[ホ 
スト名入力]を押します。 


ホストアドレスを入力します（ホスト名/半角255文 
字まで）。 


詳説明します 

[ホスト名入力]を選択する 
場合は、事前に DNS 設定 
が正しく行われているか確 
認してください。詳しくは 
「 TCP/IP 設定」 ( p .3_42) を 
ごらんください。 


ひとこと 

• IP アドレス入力で入力し 
た数値を修正する場合は、 
[—]、[—]で修正する文 
字の エリアにカーソルを 
合わせ、[削除]を押し、 
数字を入力します。 

• 数値を全てクリアする場 
合は、【クリア】を押しま 
す0 

•ホストアドレスが81文字 
を超えると、[詳細]が表 
示されます。[詳細]を押 
すとホストアドレス詳細 
画面が表示され、残りの 
ホストアドレスが表示さ 
れます。 

画面に表示されるキーボー 
ドでの文字の入力のしかた 
は、「文字を入力するには」 
( p . 6-4) をごらんください。 
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操作パネルで設定する 



3.27 PING 応答確認 


0 


[ OK ] を押します。 


PING 送信アドレスが設定されます。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.28SLP 設定 


SLP を使用するかしないかを設定できます。「有効」にすると 
TWAIN でデバイスを検索できます。「無効」にするとデバイス 
検索はできません。 


0 

0 

0 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 

詳細設定画面で、 [6 SLP 設定]を押します。 

SLP 設定画面が表示されます。 


0 


[有効]または[無効]を押します。 


SLP 設定 

SLP を有効とす砵3肫設定斿ます 


. • • • • 

. • • • • 
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g キゃノセル J k Ok 滋| 


0 


[ OK ] を押します。 

SLP を使用するかしないかが設定されます。 


囲 

管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 


• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了させ 
るには、サブエリアの 
[終了]を押します。また 
は、コピー、ファクス、 
スキャナ、ボックスのい 
ずれかの画面になるまで 
[閉じる]を押します。 
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操作パネルで設定する 















































































































































































































































































































































































































































































3.29 LPD 設定 


プリント時に LPD を使用するかしないかを設定できます。 

管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 


， y ， 

0 

0 

0 


0 


詳細設定画面で、 [7LPD 設定]を押します。 
LPD 設定画面が表示されます。 

[有効]または[無効]を押します。 


LPD 設定 



0 


[OK] を押します。 

LPD を使用するかしないかが設定されます。 


囲 

管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 


• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 


3-101 












































































































































































































































































































































































































































































3.30 アドレス入力付加設定 


E - Mail 送信時に指定する E - Mail アドレスに、登録した文字を付 
加できます。同じドメイン名などを繰り返し入力する手間を省 
くことができます。 


0 

0 

0 


管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 
詳細設定で、 [8 アドレス入力付加設定]を押します。 


アドレス入力付加設定画面が表示されます。 


下 R ス入 

力付加設定 
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項目 

説明 

アドレス入力付加 

「アドレス入力付加」では、アドレス付加機能 
を使用するかどうかを設定します。 

Prefix/Suffix 登録 

アドレス付加機能で使用する文字列を登録しま 
す。詳しい手順は 「 Prefix / Suffix 登録」 （ p . 3- 
103) をごらんください。 


0 


以下の項目を設定します。 


アドレス入力付加 

. ア F レス入力付加機能を使用す紐ど油を設定待ます 
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1 ノセル % (j 

& OK 


アドレス入力付加が設定されます。 

「使用する」を選択した場合、引き続き Prefix / Suffix の 
登録を行います。 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

設定メニューを終了すると 
きは、サブエリアの[終了] 
または【設定メニュー/力 
ウンタ】を押します。コ 
ピー、ファクス、スキヤナ、 
ボックスのいずれかの画面 
になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 
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操作パネルで設定する 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.30 アドレス入力付加設定 


■ Prefix/Suffix 登録 

アドレス入力付加機能で使用する文字列を登録できます。 


❶ 

0 


アドレス入力付加設定画面で、 [2 Prefix / Suffix 登録]を 
押します。 

Prefix / Suffix 登録画面が表示されます。 


[ Prefix ] を押します。 

Prefix 画面が表示されます。 


Prefix/Suffix 登録 

項目を選択 ua さい 



0 


Prefix として使用する文字列を入力します（半角20文 
字まで）。 
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文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p . 6-4) 
をごらんください。 


0 


[〇 K ] を押します。 
Prefix が設定されます 0 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 



操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.30 アドレス入力付加設定 


0 

0 

❼ 

0 


[ Suffix ] を押します。 

Suffix 画面が表示されます。 

Suffix として使用する文字列を入力します（半角64文字 
まで）。 


[ OK ] を押します。 
Suffix が設定されます。 


[閉じる]を押します。 


文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p . 6-4) 
をごらんください。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 



3.31 証明書無効時処理 


SSL サーバに対して本機がクライアントとして接続するとき、 
SSL サーバ証明書の有効期間が過ぎている場合にどのように動 
作するかを指定します。 


❶ 

0 

e 


管理者設定画面で [5 ネットワーク設定]を押します。 
ネットワーク設定画面で、 [0 詳細設定]を押します。 
詳細設定画面で [9 証明書無効時処理]を押します。 


0 


証明書無効時処理設定画面が表示されます。 
無効時の処理を選択します。 


証明書無効時処理 

証明書#；無効!::な4ときの処理を設定 f きます 































1111 













ii 淀亞淀諾諾淀詰淀諾諾諾諾淀; ymnnnn; 諾諾淀韶; nnnnn; 諾諾淀韶; nnnnnmnnnn;H h h 















yi 


. 




































::: :D:D::D::D:D::D::D:D::D::;:: ：：：：：：：：：：；：：：：：：：：：：：：：::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 














:::: D:D::D::D:D::D::D:D::D::r: ：；：：!：：l：：l：：l：：i：；：：；：： ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





























g キヤノセル J Ok J 


項目 

説明 

継続 

サーバの証明書の有効期間が失効している場合 
でもジョブを継続します。 

ジョブを削除 

サーバの証明書の有効期間が失効している場合 
はジョブを削除します。 


0 


[ OK ] を押します。 


ひとこと 

設定の対象となる機能は以 
下のとおりです。 

• SMTP over SSL 

• POP over SSL 

• LDAP over SSL 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.32 SNMP 設定 


SNMP の設定ができます。 

管理者設定画面で、 [5 ネットワーク設定]を押します。 


0 

0 

0 


ネットワーク設定画面で、[次画面—]を押し、 
[1 SNMP 設定]を押します。 


以下の項目を設定します。 



項目 

説明 

SNMP 設定 

SNMP を使用するかしないかを設定します。 

SNMP v 1/ v 2 c ( IP ) 

SNMPv 1/ v 2 c ( IP ) を使用するかしないかを選 
択します。 

SNMP v 3 ( IP ) 

SNMP v 3 ( IP ) を使用するかしないかを選択し 
ます。 

SNMPvl ( IPX ) 

SNMPvl ( IPX ) を使用するかしないかを選択 
します。 

UDP ポ _ 卜番号 

UDP ポート番号を設定します。変更するときは 
【クリア】を押してからテンキーで数値を入力 
します。 （1 〜 65535) 

[ v 1/ v 2 c 設定] 

vl または v 2 c を選択したときに設定します。詳 
しい手順は 「 v 1/ v 2 c 設定」 ( p . 3-107) をごらん 
ください。 

[ v 3 設定] 

v 3 を選択したときに設定します。詳しい手順は 
「 v 3 設定」 （ p . 3-108) をごらんください。 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 
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操作パネルで設定する 












































































































































































































































































































































































































3.32 SNMP 設定 


0 


[ OK ] を押します。 


SNMP が設定されます。 


■ v1/v2c 設定 


0 

0 


SNMP 設定画面で [ v 1/ v 2 c 設定]を押します。 
以下の内容を設定します。 



項目 

説明 

Write 許可設定 

Write 許可設定を有効にするか無効にするかを 
設定します。 

Read Community 
Name 

読取りに対するコミュニティ名を設定します。 
初期値は 「 public 」 です。操作パネルのキー 
ボードで Read Community Name を入力しま 
す。 

Write Community 
Name 

書込みに対するコミュニティ名を設定します。 
初期値は 「 private 」 です。操作パネルのキー 
ボードで Write Community Name を入力しま 
す。 


[ OK ] を押します。 

SNMP 設定画面に戻ります。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了させ 
るには、サブエリアの 
[終了]を押します。また 
は、コピー、ファクス、 
スキャナ、ボックスのい 
ずれかの画面になるまで 
[閉じる]を押します。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.32 SNMP 設定 


V 3 設定 


0 

0 


SNMP 設定画面で [ v 3 設定]を押します。 
SNMP v 3 設定画面 (1/3) が表示されます。 

以下の内容を設定します。 



項目 

説明 

Context Name 

コンテキスト名を設定します。操作パネルの 
キ _ ボ _ ドでコンテキスト名を入力します。 

(半角63文字以内） 

Discovery User 許 
可 

Discovery User 許可を有効にするかしないかを 
選択します。 

Discovery User 
Name 

Discovery User Name を設定します。操作パネ 
ルのキーボードで Discovery User Name を入力 
します。（半角32文字以内） 


0 

0 


[次画面—]を押します。 

SNMP v 3 設定画面 （2/3) 画面が表示されます。 

以下の項目を設定します。 


SNMP v3 Read 設定 



Read User Name 


I Name jj ;：：：：：：：：：：：： 


Security Level 


! i 正し如 




auth-password 


Redd User Password ! :: 


1 auth-password J 






： priv 一 password j !：：!：： 



1111 


心ンセ 1 し j II OK 
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操作パネルで設定する 



































































































































































































































































































































































































3.32 SNMP 設定 


項目 

説明 

Read User Name 

Read User Name を設定します。操作パネルの 
キーボードで Read User Name を入力します。 
(半角 32 文字以内） 

Security Level 

認証のセキユリテイレベルを選択します。 

Read User 

Password 

認証パ スワー ドを設定します。 Security Level に 
合わせてそれぞれのパ スワー ドを入力します。 
(半角 32 文字以内） 

「 auth-password 」 を選択した場合 auth- 
password のみを入力します。 

「 priv-password 」 を選択した場合、両方のパス 
ワー ドを入力します。 


[次画面—]を押します。 


0 


SNMP v 3 設定画面 （3/3) 画面が表示されます。 
以下の項目を設定します。 




Write User Name 




Security Level 


志 liE しない 


auth-password 


auth-password/pr 




|Write User Password 


i auth-password J 


丨 。 riv-password j 


E 々ンセ 1 し j s 


J 


項目 

説明 

Write User Name 

Write User Name を設定します。操作パネルの 
キーボードで Write User Name を入力します。 
(半角 32 文字以内） 

Security Level 

認証のセキュリティレベルを選択します。 

Write User 

Password 

認証パスワードを設定します。 Security Level に 
合わせてそれぞれのパスワ ー ドを入力します。 
(半角 32 文字以内） 

「 auth-password 」 を選択した場合 auth- 
password のみを入力します。 

「 priv-password 」 を選択した場合、両方のパス 
ワー ドを入力します。 


[ OK ] を押します。 

SNMP 設定画面に戻ります。 



操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.33 Bonjour 設定 


Boujour の設定を行います 0 

管理者設定画面で [5 ネットワーク設定]を押します c 


0 

0 


ネットワーク設定画面で[次画面—]を押し、 
[2 Bonjour 設定]を押します。 

Bonjour 設定画面が表示されます 0 
以下の内容を設定します。 




Bonjour g 殳定 




無効 


: .I. Bonjour j| 

::: 


k キ•^ノセル J Ok 


項目 

説明 

Bonjour 設定 

Bonjour の設定を有効にするかしないかを選択 
します。 

Bo 门 jour 名 

Bonjour で使用する名称を設定します。操作パ 
ネルのキーボードで名称を入力します。（半角 

63文字以内） 


0 


[ OK ] を押します。 


圈 

管理者設定画面の表示の 
しかたは、「管理者設定 
画面を表示させるには」 
( p . 3-7) をごらんくださ 
い 0 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニュ_を終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 






























































































































































































































































































































































































3.34 TCP Socket 設定 


TCP Socket の設定を行います 。 TCP Socket は、コンピュータ 
のアプリケーシヨンソフトと本機のデータ通信に使用されます。 


❶ 

0 

e 


管理者設定画面で [5 ネットワーク設定]を押します。 

ネットワーク設定画面で[次画面—]を押し、 [3 TCP 
Socket 設定]を押します。 

TCP Socket 設定画面 (1/2) が表示されます。 

以下の内容を設定します。 




L _ 

H /2 lf ♦前画面1 r 欠画面 



ポ-卜番号 


l<v 65535 


la 崖! L ■…, d 


„„E. J 


項目 

説明 

TCP Socket 設定 

TCP Socket 設定を使用するかしないかを選択 
します。 

ポート番号 

使用するポート番号を設定します。変更すると 
きは【クリア】を押してからテンキーで数値を 
入力します。 （1 〜 65535) 


0 


[次画面—]を押します。 


TCP Socket 設定画面 (2/2) 画面が表示されます。 


0 


以下の項目を設定します。 




L _ 

| 2/2 | |： ♦前画面| |;次画面 ♦ || 




管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

• 本機で証明書を「有効」 
に設定すると、 [SSL 設 
定]および[ポート番号 
( SSL )] の設定画面が表 
示されます。 SSL 通信を 
行う場合は設定をしてく 
ださい。 

• 本機が外部サーバ認証を 
行っているとき、 TCP 
Socket 使用アプリケー 
シヨンから本機へのアク 
セスには TCP Socket の 
SSL 設定が必要です。 


ひとこと 

TCP Socket 設定を「使用し 
ない」に設定すると、いく 
つかのコンピュータ上のア 
プリケーシヨンが 使用でき 
なくなる可能性があります。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.34 TCP Socket 設定 


項目 

説明 

TCP Socket 
(ASCII Mode ) 

TCP Socket (ASCII Mode ) を使用するかしな 
いかを選択します。 

ポー ト番号 
(ASCII Mode ) 

アスキーモードで使用するポート番号を設定し 
ます。変更するときは【クリア】を押してから 
テンキーで数値を入力します。 （1 〜 65535) 


0 


[ OK ] を押します。 


ひとこと 

• 設定を取り消すには、 
[キャンセル]を押しま 
す。 

• 設定メニューを終了する 
ときは、サブエリアの 
[終了]または【設定メ 
ニュー/カウンタ】を押 
します。コピー、ファク 
ス、スキャナ、ボックス 
のいずれかの画面になる 
まで[閉じる]を押して 
も終了できます。 
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操作パネルで設定する 



3.35 0 penAPI 設定 


管理者設定画面で、 [9 システム連携]を押します。 

システム連携画面で、 [ lOpenAPI 設定]を押します。 

OpenAPI 設定画面で、[アクセス設定]を押します。 
設定値選択キーが表示されます。 


OpenAPI 設定 

項目を選択 ua 扣 




[ r-i'-ffl ^ j 


Si 正 


設定値 


不可 I 


■EBH 


は 


本機と通信する機能を持つソフトウェアに対して、インター 
フェースを開放するかどうかを設定します。ここでは、 

OpenAPI の「アクセス設定」、「ポート番号」、 「 SSL 使用」、「認 
証」の設定を変更できます。 


■ アクセス設定 

OpenAPI を使用した他のシステムからのアクセスが可能か不可 
能かを設定できます。（初期値：可能） 


操作パネル 
で設定する 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


0 


目的の設定値選択キーを押します。 

O OpenAPI を使用したアクセスを可能にする場合は、 
[可能]を押します。 

O OpenAPI を使用したアクセスを不可能にする場合 
は、[不可]を押します。 

OpenAPI を使用したアクセスが可能か不可能かが設定 
されます。 




操作パネルで設定する 
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3.35 OpenAPI 設定 


■ポート番号 

OpenAPI を使用した他のシステムがアクセスするポートを設定 
します。（初期値：ポート番号/50001、ポート番号 （ SSL ) / 
5000 3) 


0 

0 

0 


管理者設定画面で、 [9 システム連携]を押します。 
システム連携画面で、 [1 OpenAPI 設定]を押します。 

〇 penAPI 設定画面で、[ポート番号]を押します。 
OpenAPI ポート設定画面が表示されます。 


OpenAPI ポ-卜設定 

テン キ-で OpenAPI ® ポ-卜番号#!変更斿ます 


ポ-卜番号 


50001 


1~65535 


ポ-卜番号 （ SSL ) 


I キャンセ j し j | ok i 


0 


【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーで数 
値を入力します。 （1 〜 65535) 


0 


[ OK ] を押します。 

OpenAPI を使用した他のシステムがアクセスするポー 
卜が設定されます。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

SSL 通信時のポ_卜番号を 
設定する場合は、あらかじ 
め PageScope Web 
Connection から証明書をイ 
ンストールしてお〈必要が 
あります。 

詳しくは、 「 SSL / TLS 設定」 
( p . 4-77) をごらんくださ 
い0 


ひとこと 

設定可能範囲を超える数値 
を入力した場合、「入カエ 
ラー」となります。設定可 
能範囲の数値を入力しなお 
してください。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 




















































































































































3.35 OpenAPI 設定 


■ SSL 使用 


OpenAPI を使用した他のシステムからのアクセスで SSL で通 
信を暗号化するかしないかを設定できます。（初期値： OFF) 


0 

0 


管理者設定画面で、 [9 システム連携]を押します。 
システム連携画面で、 [1OpenAPI 設定]を押します。 


e 


〇 penAPI 設定画面で、 [SSL 使用]を押します。 


OpenAPI 設定 

項目を選択 ua 扣 



0 


目的のキーを押します。 

SSL で暗号化するかしないかかが設定されます。 


■ 認証 

OpenAPI を使用した他のシステムからのアクセスで認証機能を 
使用するかしないかを設定できます。また、使用する場合は、 
ログイン名とパスワードを設定できます。（初期値：使用しな 
い） 


0 

0 


管理者設定画面で、 [9 システム連携]を押します。 
システム連携画面で、 [1OpenAPI 設定]を押します。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


ひとこと 

SSL を使用する場合はあら 
かじめ PageScope Web 
Connection から証明書をイ 
ンストールしてお〈必要が 
あります。 

詳しくは、 「 SSL / TLS 設定」 
( p . 4-77) をごらんくださ 
い0 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.35 OpenAPI 設定 


0 


〇 penAPI 設定画面で、[認証]を押します。 
OpenAPI 設定画面が表示されます。 


OpenAPI 設定 

OpenAPK : 埘る認誼を使用する蛇分を設定 f きます 


認5正 


使用す5 




I キャンセ j し j | ok i 


0 

0 


「認証」の目的のキーを押します。 

〇 [使用する]の場合は、手順5に進み、ログイン名と 
パスワードを設定します。 

〇 [使用しない]の場合は、手順9に進みます。 

[ログイン名]を押します。 


OpenAPI 設定 

□クイン名を入力 U ください 





■ 

■ L 
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I If j ( 

OK 


0 

❼ 

0 

0 


ログイン名を入力し（半角8文字まで）、[〇 K ] を押し 
ます。 

ログイン名が設定されます。 

[パスワ _ ド]を押します。 

パスワードを入力し（半角8文字まで）、[〇 K ] を押し 
ます。 

ユーザパスワ _ ドが設定されます。 

[OK] を押します。 

OpenAPI 使用時の認証機能が設定されます。 


文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p . 6-4) 
をごらんください。 



文字の入力のしかたは、「文 
字を入力するには」 （ p . 6-4) 
をごらんください。 


ひとこと 

設定を取り消すには、[キヤ 
ンセル]を押します。 
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操作パネルで設定する 












































































































































































































































































































































3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 


外部サーバを使用してユーザ認証を行う場合、使用するサーバ 
の種類によって複数の設定が必要です。次の手順を参考にして 
設定してください。 

外部サ_バ_認証はご利用のネットワーク環境に合わせて設定 
します。 


項目 

説明（参考） 

[Active Directorv 」 

Windows 2000 Server、Windows Server 2003 
のときに設定します。 

[NTLM vl ] 

[NTLM v 2] 

Windows NT 4.0 Server のときに設定します。 
NTLMv 2 は Windows NT 4.0 ( SP 4) から適用さ 
れています。 

[ NDS ] 

NetWare 5.1 、 NetWare 6.0 のときに設定しま 
す。 


■ Active Directory を使う 

設定を行う前に以下の情報を準備してください。 

• 管理者パスワード<必須> 

• 本機の ip アドレス < 必須> 

• サブネットマスク<必須> 

• デフオルトゲートウェイ 
• 優先 DNS サーバアドレス<必須> 

• 代替 1 DNS サーバアドレス 
• 代替 2 DNS サーバアドレス 

• DNS デフオルトドメイン名 

• DNS ホスト名 

• ActiveDirectry のデフオルトドメイン名く必須〉 

• NTP サーバ （時刻補正） の IP アドレス 
• 認証する ユーザの _覧<必須 > 


詳説明します 

• 外部サーバ認証で 
[Active Directory ] を選択 
した場合、1文字以上の 
パスワードを設定してく 
ださい。パスワードを設 
定しないと、認証に失敗 
します。 

• 外部 サーバのパスワード 
で「”」と「+」は使用し 
ないでください。外部 
サーバの 動作条件に つい 
て詳しくはネットワーク 
管理者に確認してくださ 
い0 

•「パスワード規約」が〇 N 
に設定している場合、8 
文字未満のパスワードを 
登録することができませ 
ん。パスワード規約につ 
いて詳しくは「ユーザー 
ズガイドコピー機能編」 

をごらんください。 

• 外部サーバを使用して 
ユーザ認証を行う場合は、 
[外部サーバ認証]を押 
し、サーバの種類を設定 
します 。 [Active 
Directory ] ではサーバを 
20個まで登録できます。 

• [Active Directory ] を設定 
した場合、ユーザ認証画 
面に [ ドメイン名]が表 
示され 、 [Active 
Directory ] に登録された 
サーバの中からサーバを 
選択してログインできま 
す0 


ひとこと 

今後、オペレーティングシ 
ステムの仕様が変更された 
り、新しいオペレーティン 
グシステムがリリースされ 
る可能性があります。詳し 
くはオペレーティングシス 
テムの取扱説明書などをご 
らんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 



管理者設定画面を表示します。 


0 


[ネットワーク設定]の [ TCP / IP 設定] (2/5) で以下の 
設定を行います。 

〇 IP アドレス 
〇サブネットマスク 
〇デフ オル ト ゲー トウェイ 





卩 /5| 

: >suii 

面“次画面 ♦ | 








： L .. .... ■•■•■■1 mul 

L 卜 J : 


r 直接入力 j 


|: サラネットマスク 

1 削除 1 

と ...:1.. ゴ ...... 1: 



|:デフォ m- トウェイ ■ EH 9 EIII !! 

|:削除| 





_ノセ|し 



0 


[ネットワーク設定]の [ TCP / IP 設定] (3/5) で以下の 
設定を行います。 

〇優先 DNS サ _ バ 
〇代替 1 DNS サーバ 
〇代替 2 DNS サーバ 


TCP / IP 設定 

各ア卩以項目を選択 u 



k キ•^ノセル J Ok J 


管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 

TCP / IP 設定の手順は 
「 TCP/IP 設定」 （ p . 4-57) を 
ごらんください。 


ひとこと 

DNS サーバは Active 
Directory と連動している 
DNS サーバを 指定してくだ 
さい0 
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操作パネルで設定する 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 


0 


[ネットワーク設定]の [ TCP / IP 設定] (4/5) で以下の 
設定を行います。 

〇 DNS デフオルトドメイン名 



1 



| 4/5 | | ♦前画面| |次画面+:論 


DNf 

びメ心名巨 

] 動取得 


| bhi § デラ; ti 涵ン名 





だ::：： 

t 明_雳控ゴ造] lJHHHHHHHHHHI 




1::: 

1 DNS 橫索 ㈤ ン名2 !■■■■■■■■■■■■■■! 


JL 

無 5] 

Jill 

idns 検索ドメイン名3 




一 

ii £ ok jJ 


0 


[ネットワーク設定]の [ TCP / IP 設定] (5/5) で以下の 
設定を行います。 

O Dynamic DNS を「有効」にする 
〇ホスト名 



Dynam 

ic 

DNS 設 

JE j 






::き 

有効 1: 



■国■篇篇篇篇篇篇画画 


卍卍卍卍汨汨汨卍 
. 


111111111 


■ 

B 

1 


[5/5 | |! ♦前画面| [次画面 ♦ 4 



IP フィルタリンク 


RAW ポ-卜番5 


Li^iL ，…_ J u ,,,,,,,, E ,,,,,,,, J 


0 


[管理者設定]一[ユーザ認証/部門管理]一[認証方 
式]で以下の設定を行います。 

〇ユーザ認証を「外部サーバ認証」に設定する 


囲 

ユーザ認証/部門管理の手 
順については、「ユーザーズ 
ガイドコピー機能編」をご 
らんください。 


5忍5止方5^ 


[ i /2 I I ： 画面丨 [} 欠画面+ 



ユ-嗯 1 正 

1 認 i 正し如 __閎^〇{^1_未蚀装詹認 iie | 


/。リツり 1 イ 

: | 許可 i.w 

l 


部門管理 

|! 管 iM しない 


部門管理認証方式 

| 部 H 名+ねフ -f % % 

1— 


ャノセ i し 』 k ok .iJ 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 


〇サーバタイプを rActive DirectoryJ に設定する 





[管理者設定]一 [1 環境設定] 一 [3 日時設定]で以 
下の設定を行います。 

〇現在の時刻とタイムゾーンを設定する 



ひとこと 

Active Directory の場合はド 
メイン名を複数個から選択 
します。 



日時設定の手順については、 
「ユーザーズ ガイド コピー 
機能編」をごらんくださし、。 


ひとこと 

NTP サーバ（時刻補正）の 
設定を行うとネットワーク 
を通じて本機に正確な時刻 
を設定できます。詳しくは 
「時刻補正設定」 (p. 3-88) 

をごらんください。 
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操作パネルで設定する 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 


■ Novell NDS を使う 

設定を行う前に以下の情報を準備してください。使用する 
Novell NDS Netware Server の ver.4.0 以降で設定できます0 

• 管理者パスワード<必須> 

• デフオルト NDS ツリー名<必須> 

• デフオルト NDS コンテキスト名<必須> 

• 認証する ユーザの一覧 <必須> 



管理者設定画面を表示します。 


0 


[管理者設定]一[ユーザ認証/部門管理]一[認証方 
式]で以下の設定を行います。 

〇ユーザ認証を「外部サーバ認証」に設定する 


5忍5止方5^ 


[l/£ I I: +HI 」 _ 面丨 [/ ケ + 



1- 嗯1正 

1 認 i 正し如 本体装詹認 iie | 


/。リツ り1イ 

: | 許可 1.卟 

1 


部門管理 

11111管■指 


部門管理認証方式 

( 部門名 + パスフ-ド I ： バスフ-細み % 



ンセル^ [& 0K 扁 


〇サーバタイプを 「NDS」 に設定する 


外部サ-/藏!正 

語 i 正サ -/ 如サ - w イブを設定で詩す 




詳 bj 説明します 

• 外部 サーバのパスワード 
で「”」と「+」は使用し 
ないでください。外部 
サーバの 動作条件に つい 
て詳しくはネットワーク 
管理者に確認してくださ 
い0 

•「パスワード規約」が〇 N 
に設定している場合、8 
文字未満のパスワードを 
登録することができませ 
ん。パスワード規約につ 
いて詳し〈は「ューザー 
ズガイドコピー機能編」 
をごらんください。 



管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 ( p . 3-7) 

をごらんください。 



ユーザ認証/部門管理の手 
順については、「ユーザーズ 
ガイドコピー機能編」をご 
らんください。 


操作パネル 
で設定する 


操作パネルで設定する 
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3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 


〇 NDS サーバのツリー名とコンテキスト名を入力する 







デフォルト NDS ツリ-幸 

].— 1 





デフ寸1し卜 NDS コンテキスト 

"⑴⑴⑴⑴⑴;:⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴:⑴⑴⑴⑴⑴; 
rr - r - r - r - r - rr - r - r - r - r - rr - r - r - r - r - rr - r -："：-："： 

• rr - r - r - r - r - rr - r - r - r - r - rr - r - r - r - r - rr - r - r -："："：- 



m 

!•!••! ••卜!••卜け •! ••卜! "Ml ••卜!••卜!"! •!••! ••卜!"!•十!••卜!••!•， H 

1 1. 閉じ5 


■ NTLM vl/NTLM v2 を使う 

設定を行う前に以下の情報を準備してくださしヽ。 
• 管理者パスワ_ド<必須> 

• デフオルトドメイン名<必須> 

• 認証するユーザの一覧<必須> 



管理者設定画面を表示します。 


詳 ii ? 説明します 

• 外部 サーバの パ スワー ド 
で「”」と「+」は使用し 
ないでください。外部 
サーバの 動作条件に つい 
て詳しくはネットワーク 
管理者に確認してくださ 
い0 

• 「パスワード規約」が〇 N 
に設定している場合、8 
文字未満のパスワードを 
登録することができませ 
ん。パスワード規約につ 
いて詳し〈は「ューザー 
ズガイドコピー機能編」 
をごらんください。 


ひとこと 

NTLM v2 は、 Windows 
NT4.0 (SP4) から適用さ 
れています。 

囲 

管理者設定画面の表示のし 
かたは、「管理者設定画面を 
表示させるには」 (p. 3-7) 

をごらんください。 


3-122 


操作パネルで設定する 

































































































































































































































































3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 


[管理者設定]一[ユーザ認証/部門管理]一[認証方 
式]で以下の設定を行います。 

〇ユーザ認証を「外部サーバ認証」に設定する 



〇サーバタイプを 「 NTLMvl 」 または 「 NTLMv 2」 に 
設定する 




ユーザ認証/部門管理の手 
順については、「ユーザーズ 
ガイドコピー機能編」をご 
らんください。 


操作パネル 
で設定する 


〇デフオルトドメイン名を入力する 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.36 外部サーバ認証を行う場合の設定 
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PageScope Web Connection を 
使って設定する 


デバイス管理ユーティリティの PageScope Web Connection へアクセスする方法と、 
本機の設定変更を説明します。 

4.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 .4-2 

4.2 PageScope Web Connection の使し、方 .4-6 

4.3 ログインとログアウト .4-10 

4.4 ユーザ認証（ユーザモード） .4-17 

4.5 部門登録情報（ユーザモード） .4-19 

4.6 短縮宛先 .4-20 

4.7 グループ宛先 .4-24 

4.8 プログラム宛先 .4-26 

4.9 -時宛先 .4-35 

4.10タイトル登録 .4-36 

4.11本文登録 .4-37 

4.12管理者モードとは .4-38 

4.13 時刻補正設定 .4-39 

4.14ユーザ認証（管理者モード） .4-40 

4.15部門登録（管理者モード） .4-47 

4.16管理者パスワード .4-52 

4.17 Prefix/Suffix .4-53 

4.18インポート/エクスポート .4-55 

4.19その他 .4-56 

4.20 TCP/IP 設定 .4-57 

4.21 NetWare 設定 .4-60 

4.22 IPP 設定 .4-62 

4.23 FTP 設定 .4-63 

4.24 SNMP 設定 .4-65 

4.25 SMB 設定 .4-66 

4.26 AppleTalk 設定 .4-69 

4.27 Bonjour 設定 .4-70 

4.28 LDAP 設定 .4-71 

4.29 E-Mail 設定 .4-74 

4.30 SSL/TLS 設定 .4-77 

4.31認証钗疋 .4-88 

4.32 OpenAPI .4-91 

4.33 TCP Socket 設定 .4-92 




































4.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


PageScope Web Connection は、デバイスに内蔵されている 
HTTP サーバが提供するデバイス管理ユーティリティです。 

ネットワークに接続しているコンピュータで Web ブラウザを起 
動し 、 PageScope Web Connection へアクセスして本機の設定 
を変更できます。 

設定を変更するのに本機まで行かなくても、手元のコンピュー 
夕上から手軽に操作できる上、漢字の入力などもスムーズなの 
で便利です。 

ネットワークおよびスキャナ機能に関して設定できる項目は以 
下のとおりです。 


■ユ_ザモ_ド 

全てのユーザがアクセスできる設定項目です。 


項目 

説明 

[システム]夕 
ブ 

ユーザ認証一 
ユーザパス 
ワード変更 

ユーザ認証でログインしている場 
合に設定できます。現在ログイン 
しているユーザのパスワードを変 
更できます。 


ユーザ認証一 
ユーザ登録情 
報 

ユーザ認証でログインしている場 
合に閲覧できます。現在ログイン 
しているユーザ情報を確認できま 
す。 


部門登録 

登録されている部門の情報を確認 
できます。 

[スキヤナ登録] 
タブ 

短縮宛先 

アドレス帳の短縮の宛先を登録し 
ます。 


グループ宛先 

複数の宛先をまとめて一つの宛先 
として登録します。 


プログラム宛 
先 

宛先のほか、読込条件も一緒に登 
録します。 


一時宛先 

一時的に送る宛先を登録します。 


タイトル登録 

E-Mail 機能を使うときの、タイト 
ルの選択と編集を行います。 


本文登録 

E-Mail 機能を使うときの、本文の 
選択と編集を行います。 
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4.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


■ 管理者モード 

より高度な設定を行う管理者専用の設定項目です。 


項目 

説明 

[システム] 

タブ 

ユーザ認証一 
ユーザ登録 

ユーザを新しく追加登録します。 


n — 4f 功 =n：_ 

f 刀期機能制限 

登録したユーザに操作できる機能 
の制限を設定します。 


部門登録 

部門を新しく追加登録します。 


管理者パス 
ワード 

管理者パスワードを変更します。 

[スキヤナ登録] 
タブ 

短縮宛先 

アドレス帳の短縮の宛先を登録し 
ます。 


グループ宛先 

複数の宛先をまとめて一つの宛先 
として登録します。 


プログラム宛 
先 

宛先のほか、読込条件も一緒に登 
録します。 


一時宛先 

一時的に送る宛先を登録します。 


タイトル登録 

E - Mail 機能を使うときの、タイト 
ルの選択と編集を行います。 


本文登録 

E - Mail 機能を使うときの、本文の 
選択と編集を行います。 


アプリケー 
シヨン登録 

本機では使用しません。 


Prefix/Suffix 

メール送信時に、送信先の情報と 
して付与するプレフィックス、サ 
フィックスを登録します。 


インポ _ 卜/ 
エクスポート 

アドレス帳データのインポ _ 卜/ 
エクスポートを行います。 


その他 

アドレス帳の操作制限を行います。 
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4.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


項目 

説明 

[ネットワーク] 
タブ 

TCP/IP 設定 

TCP/IP の設定を行います。 

IP フィルタ 
リング設定 

IP アドレスのフィルタ機能を設定 
します。 


NetWare 設 
定 

NetWare の設定を行います。 


NetWare 状 
態 

NetWare の状態を確認できます 0 


IPP 設定 

IPP 印刷の設定を行います。 


FTP 設定- 
送信設定 

FTP プロキシサーバなどクライア 
ントの設定を行います。 


FTP 設定- 
サーバ 

FTP サーバの設定を行います。 


SNMP 設定 

SNMP の設定を行います。 


SMB 設定一 
WINS 設定 

WINS の設定を行います。 


SMB 設定一 
クライアント 
設定 

クライアント側で使用するサーバ 
などの設定を行います。 


SMB 設定一 
プリント設定 

SMB プリントの設定を行います。 


Apple Talk 設 
定 

Apple Talk の設定を行います。 


Bonjour 設定 

Boujour の設定を行います。 
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4.1 PageScope Web Connection で設定できる項目 


項目 

説明 

[ネットワーク] 
タブ 

LDAP 設定 

LDAP サーバに接続する設定を行 
います。 


LDAP サーバ 
登録 

検索を行う LDAP サーバを登録し 
ます。 


E-Mail 設定 
— E-Mail 受 
信 (POP) 

E-Mail の受信設定を行います。 


E-Mail 設定 
- E-Mail 送 
信 (SMTP) 

E-Mail の送信設定を行います。 


E-Mail 設定 
— 1-Fax 拡張 
設定 

インターネットファクスを使用す 
る場合に必要な設定を行います。 
詳しくは、「ユーザーズガイドネッ 
トワークファクス機能編」をごら 
んください。 


ネットワーク 
ファクス設定 

ネットワークファクス機能を使用 
する場合に必要な設定を行います。 
詳しくは、「ユーザーズガイドネッ 
トワークファクス機能編」をごら 
んください。 


SSL/TLS 設 
定 

SSL/TLS の設定を行います。証明 
書の発行手続きについても説明し 
ています。 


SSL/TLS - 
動作設定 

SSL の証明書が無効になった場合 
のジョブの処理方法を設定します。 


認証設定一 
ユーザ認証/ 
部門管理 

ユーザ認証、部門管理に関する設 
定を行います。 


認証設定一自 
動ログアウト 

管理者モ _ ド、ユーザモードの自 
動ログアウト時間を設定します。 


OpenAPI 

OpenAPI を設定します。 


TCP Socket 
設定 

TCP Socket の設定を行います。 
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4.2 PageScope Web Connection の使い方 


■ 動作環境 


ネットワーク 
コンピュータ側の 
アプリケーシヨン 


Ethernet ( TCP / IP ) 


対応 Web ブラウザ： 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 以降推奨 （*) 
(JavaScript 有効 、 Cookie 有効）、 

Netscape Navigator Ver .7.02 以降 (JavaScript 
有効 ■ Cookie 有効） 

Adobe ® Flash ® Player (表示形式で 「 Flash 」 

を選択する場合、 Ver .7.0 以降のプラグイン必 
須） 

(*) Internet Explorer Ver .5.5 を使用している場 
合 、 Microsoft XML parser MSXML 3 .X のインス 
トールが必要です。 


■ アクセス方法 


PageScope Web Connection へは、 Web ブラウザを使用して直 
接アクセスできます。 


0 

0 


Web ブラウザを起動します。 

URL フイールドに、本機の IP アドレスを入力して 
[ Enter ] キーを押します。 


O http :// く本機の IP アドレス〉/ 

(例） 本機の IP アドレスが 192.168 .1.20 の場合 
http ://1 92.168 ,1.20/ 


詳説明します 

PageScope Web 
Connection は、デバイスに 
内蔵されている HTTP サー 
パが提供する、デバイス管 
理用ユーティリティです。 
ネットワーク上のコン 
ピュータで Web ブラウザを 
起動し 、 PageScope Web 
Connection へアクセスし 
て、本機の設定を変更でき 
ます。 


必 W ®： 


_てください 
Windows NT 4.0 、 Mac OS 


8/9 は 、 Flash Player 8 以降 
をサボートしていません。 
これらの〇 S をお使いの場 


合は、 Adobe サイトより 
Flash Player 7をダウンロー 
ドして ご使用いただく か、 
または PageScope Web 
Connection の表示形式で 
HTML を選択してくださし、。 


表示形式については「ログ 
インとログアウト」 （ p .4- 
10) をごらんください。 


ひとこと 

ユーザ認証機能が有効の場 
合は、ユーザ名とパスワー 
ドを入力する必要がありま 
す0 
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4.2 PageScope Web Connection の使い方 


■ 画面の構成 


PageScope Web Connection へのアクセス直後に表示される画 
面は「ユーザモード」と呼ばれる画面でパブリックユーザとし 
てログインした状態で表示されます。 

PageScope Web Connection の画面は、以下のように構成され 
ています。 



6 


2 


5 


8 

9 


3 


11 


No . 

項目 

説明 

1 

KONICA MINOLTA ロゴ 
マーク 

ロゴマークをクリックすると、以 
下のサイト （KONICA MINOLTA の 

サイト）へジャンプします。 
http :// konicaminolta.com 

2 

PageScope Web 
Connection ロゴマーク 

ロゴマークをクリックすると、 
PageScope Web Connection (D 
バージョンが表示されます。 

3 

ログインモード 

現在ログインしているモード（パ 
ブリック、登録ユーザ、部門名、 
ボックス管理者、管理者）が表示 
されます。 

4 

[ログアウト] 

現在のモードからログアウトする 
ときにクリックします。 

5 

ステータス表示 

本機プリンタ部分と本機スキャナ 
部分の状態が、アイコンで表示さ 
れます。 

6 

メ ツセー ジ表示 

本機にエラーが発生している場合 
に、トラブル/エラーの状態とエ 
ラーの内容が表示されます。 



それぞれのログイン方法に 
ついては「ログインとログ 
アウト」 （ p .4-10) をごらん 
ください。 
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4.2 PageScope Web Connection の使い方 


No . 

項目 

説明 

7 

ヘルプ 

「オンラインマニュアルホームぺ一 
ジ」で設定したホームページへ 
ジャンプします。設定方法につい 
ては、 「 IC -202 ューザーズガイド」 

をごらんください。 

8 

表示の更新 

クリックすると画面の表示を更新 
します。 

9 

機種名 

現在アクセスしている機種名が表 
示されます。 

10 

タブ 

表示する項目のカテゴリを選択し 
ます。ューザモードでは、以下の 
タブが表示されます。 

■ ンステム 
■ジョブ 
_ボックス 
■プリンタ 
■ スキャナ登録 

11 

メニュー 

選択されたタブにおける情報およ 
び設定が表示されます。タブの選 
択により、ここに表示されるメ 
ニューが異なります。 

12 

情報、設定の表示 

メニューで選択されている項目の 
内容が表示されます。 
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4.2 PageScope Web Connection の使い方 


■ Web ブラウザのキャッシュ機能について 

Web ブラウザにキャッシュ機能があるため、 PageScope Web 
Connection で画面を表示しても最新の情報が表示されない場合 
があります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起 
こる場合があります。 

PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザでキャッ 
シュ機能を無効にしてください。 

,原則_ 

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイム 
アウトになったあと、再度アクセスしてもタイムアウト表示になるこ 
とがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ操作で 
きなくなるため、電源の再投入が必要になります。このような問題を 
避けるために、キヤッシュ機能を無効にしてください。 


Internet Explorer の場合 



「ツ_ル」メニュ_から「インタ_ネットオプション」 
を選択します。 


0 


「全般」タブで「インターネットー時ファイル」の[設 
定]をクリックします。 


0 


「ページを表示するごとに確認する」を選択し、[〇 K] 
をクリックします。 


Netscape Navigator の場合 

0 


0 

0 


「編集」メニューから「設定」を選択します。 


左側の「カテゴリ」で「詳細」一「キャッシュ」を選 
択します。 


「キャッシュにあるぺ _ ジとネットワ _ ク上のぺ _ ジの 
比較：」で「ページにアクセスするたび」を選択しま 
す0 


ひとこと 

Web ブラウザのバージョン 
によっては、メニューや項 
目名が異なる場合がありま 
す。詳しくは Web ブラウザ 
のヘルプをごらんくださし、。 
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4.3 ログインとログアウト 


PageScope Web Connection にアクセスすると、パブリック 
ユーザとしてログインした画面が表示されます。ユーザ認証を 
行っているときに登録ユーザとしてログインするときや、管理 
者としてログインするためにはいったんログアウトし、ログイ 
ンしなおす必要があります。 


■ ログアウトの方法 



画面左上の[ログアウト]をクリックします。 



ファイル©編集©表示祕お気に入り®ツ-ル①ヘルブ妙 


B 回区) 


スキャン進猫完了 
フ LT ノト進俄完了 


パプリック 

ログァゥト J 



スキャナ登録 




装置情報 

装置名称 
設置場所 

装置タイブ ブリント a ビー/スキャン卩ァクス 

エンジンモデル 750 

エンジンシリアル番号 


消耗品情報 


消耗品 

状態 

トナーヴラック} 

正常 

ステーブル 

正常 


ひとこと 

• ログインした状態で操作 
が一定時間行われないと、 
自動的にタイムアウトと 
なり操作ができなくなり 
ます。 

• ユーザモード および管理 
者モードのタイムアウト 
の時間は管理者モードの 
[認証設定]一[自動ログ 
アウト時間]で設定でき 
ます。 
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4.3 ログインとログアウト 


ログアウトすると、ログイン画面が表示されます。 


KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集®表示祕お気に入りがツール①ヘルブ㈣ 


E 回冈 


〇 J^sccfpE Web Connection 

JCA MINOLTA ， 


ロヴイン 


f" ■音理者 


言語 「0S 書語 （OS Language) 二] 


表示形式 夕 Flash <*■ HTML 

Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。^^^1 

ログィン| 


■ユーザモ_ドへのログイン（パブリックユー 

ザ） 


ユーザモードには、登録ユーザとしてログインする方法とパブ 
リックユーザとしてログインする方法があります。ユーザ認証 
を行っていない場合はパブリツクユーザとしてログインしてく 
ださい。 



ログイン画面で[パブリックユーザ]を選択します。 


〇必要に応じて言語や表示形式を選択します。 


KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer 


表示站お気に入り® ツ-ル①ヘルプ (H) 


鲁 

KONICA AAINOLTA 


SCO^PE Web Connection 


言諸 [bs 言語 (OS Language) 二] 

表示形式 ^ Flash C H 丁】 

Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 


□ヴィン j 


ひとこと 

• 表示形式で 「 Flash 」 を選 
択すると、以下の項目が 
Flash 機能を利用して表 
示されます。 「 Flash 」 機 
能を使用する場合は、 
Flash Player が必要です。 
■ステータスのアイコンや 
メ ツセー ジ 

■ 「システムタブー装置情 
報一給紙トレイ」の状 

態 

■「ジョブタブ」の状態 
• 読み上げソフトを使用す 
る場合は、表示形式で 
「 HTML 」 を選択すること 
をおすすめします。 



WebCmecfai 
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4.3 ログインとログアウト 


0 


[ログイン]をクリックします。 

ユーザモードの画面に切り替わります。 


ファイル©編集©表示秘 te 気に入〇込）ツール①ヘルブ妙 


M スキャン««完了 
フ，少ノト準<«完了 


バ为ック 

ロヴアウト| 


報 

►消耗 S 牾報 

給紙トレイ 

雄紙トレイ 

構成要索 

►HDD 

れインタフヱース格報 

音 a 者牾報 

►セールスカウンタ 

e オンラインサボート 

ユーザ認 a 

部門登録 



装置情報 

装置名称 
設置場所 

装置タイブ ブリント a ビー/スキヤン/77クス 

エンジンモデル 750 

エンジンシリアル番号 


消耗品情報 


消耗品 

状態 

トナーヴラック） 


ステーブル 



■ュ_ザモ_ドへのログイン（登録ュ_ザ/ 
ボックス管理者） 

ューザモ _ ドには、登録ュ _ ザとしてログインする方法とパブ 
リックユーザとしてログインする方法があります。ユーザ認証 
を行っていて特定のユーザ名でログインする手順を説明します。 
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4.3 ログインとログアウト 



ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力します。 
〇ボックス管理者としてログインする場合は、 ID に 
「 boxadmin 」、 パスワードに「ボックス管理者設定」 
で設定したパスワードを入力します。 

〇必要に応じて言語や表示形式を選択します。 


ファイル®編集®表示秘お気に入り⑻ツール®ヘルブ 


KONICA MINOLTA 




SCO'PE Web Connection 


ユーザ名 
バスワード 
部門名 

部門バスワード 


言語 |OSf 語 （OS Language) 二 ] 

表示形式 f* - Flash C HTO 

Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 


ロゲイン J 


ひとこと 

• [ユーザ名]の右側のアイ 
コンをクリックすると、 
一覧からユーザ名を選択 
できます。 

• 管理者設定の「認証操作 
禁止設定」でモード2が 
選択されている場合、 
誤ったパスワードを一定 
回数入力すると、その 
ユーザがロックされて使 
用できなくなります。操 
作禁止状態の解除につい 
ては管理者にお問い合わ 
せください。 

• 読み上げソフトを使用す 
る場合は、表示形式で 
「 HTML 」 を選択すること 
をおすすめします。 

ボックス管理者設定につい 

て、くわしくは「ユーザー 

ズガイドボックス機能編」 

をごらんください。 
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4.3 ログインとログアウト 


0 


[ログイン]をクリックします。 

ユーザモードの画面に切り替わります。 


ファイル® 編集(£〉表示秘お気に入り(がツール CD ヘルブ ( ii ) 


% 


スキャン準儀完了 
フ|少ノト進傕完了 


useiOl 
ロヴアウト 


►消耗 


イン5フヱース辖報 


►セールスカウンタ 



装置情報 

装置名称 
設置場所 
装置タィブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル番号 

ブリント a ビ ー/スキヤン/7アクス 

750 

消耗品情報 

消耗品 

状態 

トナーグラック） 


1ステーブル 
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4.3 ログインとログアウト 


■ 管理者モ _ ドへのログイン 


システムやネットワークなどの設定を行うには、管理者モード 
にログインします。 



ログイン画面で[管理者]を選択します。 

〇必要に応じて言語や表示形式を選択します。 


ICONIC A MINOLTA PaeeScope Web C 


i - Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集®表示秘お気に入り ( A ) ツール®ヘルブ (tP 


KONICA MINOLTA 


scope Web Connection 


广バプリックユーザ 


言語 


「 OSl ■語 (OS Language ) ▼ 丨 


表示形式 夕 Flash C HTML 

Flash 形式でご騖頂ぐこは Flash Player が必要です 。!^\ 


0 


本機の管理者パスワードを入力し、[〇 K ] をクリック 
します。 


https://150-16.154.32 - Login - Microsoft Internet Explorer □B(E1 


ファイ ME ) 編集®表示(乂）お気に入 1 3(ぶツール( I )ヘルブ ( hi ) # 


9 ^ #sco c pi Web Connection 


管理者バスワート _ 


[キヤンセル ] 


ひとこと 

• 管理者モードにログイン 
しているときは、本機の 
操作パネルがロックされ、 
操作できなくなります。 

• 本機の状態によっては、 
管理者モードにログイン 
できない場合があります。 

• 読み上げソフトを使用す 
る場合は、表示形式で 
「 HTML 」 を選択すること 
をおすすめします。 


ひとこと 

管理者設定の「認証操作禁 
止設定」でモード2が選択 
されている場合、誤ったハ 
スワードを一定回数入力す 
ると、そのユーザがロック 
されて使用できなくなりま 
す。操作禁止状態の解除に 
ついては管理者にお問い合 
わせください。 
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4.3 ログインとログアウト 


管理者モードの画面に切り替わります。 


3システム - Microsoft Internet Explorer 


B 回® 1 

1 ファイル©編集®表示坠お気に入り込）ツー j 

KP ヘルブ〇 i) 

苗 


i 


スキャン準倕完了 
パネル操作中馆理者モード） 


音理者 

ログアウト 


スキャナ登録 


►セールスカウン5 


►オンラインサボ-卜 


トー$ルカウンタ通知設定 


インポート/エクスポート 

(S •デゾ^イス設定 
r 送信ログ 
r ユーザ登錄情報 


次へ」 
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4.4 ユ _ ザ認証（ユ _ ザモ _ ド) 


■ユ_ザパスワ_ドの変更 


ユーザ認証でログインしている場合に設定できます。現在ログ 
インしているユーザのパスワードを変更できます。 


❶ 

0 


システムタブの [ユーザ 認証]をクリックします。 
以下の内容を入力します。 


項目 

内容 

現在のパスワード 

現在のパスワードを入力します。 

新しいパスワード 

新しいパスワードを入力します。（半角31文字 
以内） 

新しいパスワード 
の再入力 

確認のため、パスワードを再入力します。 



0 

0 


[確定]をクリックします。 
[〇 K ] をクリックします。 
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4.4 ユーザ認証（ユーザモード) 


ユーザ登録情報の確認 


ユーザ認証でログインしている場合に閲覧できます。現在ログ 
インしているユーザ情報を確認できます。 


❶ 

0 


システムタブの[ユーザ登録情報]をクリックします。 


内容を確認します。 


システム- Microsoft Internet Explorer 


ファイル® 編集® 表示⑼お気に入り⑻ツール CD ヘルブ ( il ) 


8 


スキャン準儻完了 
フ|少ノト進猫完了 


I ロヴアウト 


スキャナ登録 


►セールスカウンタ 


1ーザパスワード変更 


ユーザ 登録情報 
登錄 N 。. 

ユーザ名 
E - Mail アドレス 
所属部門 


|| user 001 


| user 00 l @ example . com 


機能制限 


コビー 操作 

許可する~ 

スキャン掊作 

許可する~ 

ファクス操作 


ブリンタ印字 

許可する~ 

蓄積文書操作 

許可する 

送信機能印字 1許可する 


カウンタ情報 

上廳定 " 
卜'—タル 無効 


上限値 


セールス カウンタ 
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4.5 部門登録情報（ユーザモ ド) 


部門認証を行っている場合に閲覧できます。現在ログインして 
いる部門情報を確認できます。 


❶ 

0 


システムタブの[部門登録情報]をクリックします。 
内容を確認します。 


ファイル®編集®表示祕お気に入り⑻ツール®ヘルブ妙 


% 


スキヤン進倕完了 
フ LT ノト進猫完了 


スキャナ登 S 


►セールスカウンタ 


じオンラインサポート 


部門登録情報 

登錄 No . 

部門名 


カウンタ情報 


|accountl 


上限設定 

上限値 

セールス カウンタ 

トータル 

〇 

〇 
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4.6 短縮宛先 


短雄宛先一覧 

[^規登 iFI 


no. mm 

登録名 

宛先 

|1 |£-Mail 

mailuserl 

jmaihiserl @test.local 

卜 |E-Mail 

1 admin 

|| admin@testlocal 

F ド 

ftpuserl 

ftpl 

|4 |E-Mail 

tokyo 東京 

|tokyo@test.local 

5 E-Mail 

osaka 大阪 

|osaka@test.local 

6 E-Mail 

nagoya 名古屋 

nagoya gtest.local 


FTP2 

192.168 .1.44 

|8 jsMB 

jsMBl 

192.168 .1.55 

卜 |SMB |SMB2 1192.168 .1.6<5 

110 | ボ、:/奴 

jboxOl 

Il23 

[ii~| ボックス 

box02 

456 



0 

0 


[新規登録]をクリックします。 

送信方法選択画面が表示されます。 

送信する方法を選択し、[次へ]をクリックします。 
登録画面が表示されます。 


スキャナ登録- Micros 


ファイル (£) 編集 (£) 表示な）お気に入ツ -JKD ajW(h) 




スキャン準備完了 
プリント準備完了 


[ □グァゥト | 


►ブロ グラム宛先 


新規登録 

® E-Mail 宛先 
〇 FTP 宛先 
〇 SMB 宛先 
〇 ボックス宛先 


欠へ][キヤ'ノセルI 


スキャン機能での送付先を登録します。 

ユーザによる登録が有効になっている場合のみ表示されます。 

■ 短縮宛先の新規登録 

「スキャナ登録」タブをクリックし、「短縮宛先」を選択します。 
短縮宛先が設定、登録できます。 


スキヤナ登録— Microsoft Internet Explorer 


ファイル <£) 編集 (E) 表示 (Y) お気に入り⑷ツー JKI) ヘルブ (Jd) 


[ □グ7ゥト] 


ノ準備完了 
準備完了 


1-50 

d 

| 



Bgrsrsrgrasrereraera 
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4.6 短縮宛先 


0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 

E - Mail 宛先の例 


ファイ J 1 XE ) 編集 (0 表示(父）お気に入り⑷ツ-ル( I )ヘル：？(匕） 




スキャン準備完了 
ゴリント準備完了 


ログアウト 丨 


スキャナ登録 



■ 

短 雄 宛先 （E-Mail 宛先） 

►短縮宛先 


►グルーブ 宛先 

登録名 

►ブロ グラム宛先 

検索文字 Iあ V 

□常用 

►►一時宛先 

►タイトル 登録 

宛先情報 

E-Mail アドレス 

►本文登録 



I 確定 II クリア II 戻る II キャンセル | 


「 E - Mail 宛先」を選択した場合 


登録名 

宛先の名称を入力します（半角24文字、全 
角12文字以内）。 

検索文字 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

E - Mail アドレス 

送信先メールアドレスを入力します（半角 
320文字以内）。 


「 FTP 宛先」を選択した場合 


登録名 

宛先の名称を入力します（半角24文字、全 
角12文字以内）。 

検索文字 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

ホストアドレス 

送信時に使用する FTP サーバの IP アドレス 
またはホスト名を入力します（半角63文字 
以内）。ホスト名を入力するときは「ホスト 
名入力時はチェックをオンにする」に 
チェックを付けます。 

ファイルパス 

送信先のファイルパスを入力します（半角 

96文字以内）。 

ューザ ID 

ユーザ ID を入力します（半角47文字以 

内)。 

パスヮード 

パスワードを入力します（半角31文字以 

内)。 

anonymous 

0 N /0 FF を選択します。 

PASV モード 

0 N /0 FF を選択します。 

プロキシ 

0 N /0 FF を選択します。 

ポート番号 

ポート番号を入力します（入力範囲： 1- 
65535、初期値： 21)。 
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4.6 短縮宛先 


「 SMB 宛先」を選択した場合 


登録名 

宛先の名称を入力します（半角24文字、全 
角12文字以内）。 

検索文字 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

ホストアドレス 

送信先コンピュータの IP アドレス、または 
ホスト名を入力します （255 文字以内、ホ 
スト名は大文字で入力）。ホスト名を入力す 
るときは「ホスト名入力時はチェックを才 
ンにする」にチェックを付けます。 

ファイルパス 

送信先のファイルパスを入力します（半角 
255文字以内、大文字で入力）。 

ューザ ID 

送信先コンピュータのユーザ ID を入力しま 
す（半角127文字以内）。 

パスヮード 

送信先コンピュータのパスワードを入力し 
ます（半角14文字以内）。 


「ボックス宛先」を選択した場合 


登録名 

宛先の名称を入力します（半角24文字、全 
角12文字以内）。 

検索文字 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

ボックス No . 

送信先ボックス番号を入力します（入力範 
囲：1-999999999)。 gEI をクリックして一 
覧画面から選択します。 


■ 短縮宛先の編集 

変更したい宛先の@をクリックします。 

編集画面が表示され、内容を変更できます。設定項目は登録時 
と同じです。 



詳説明します 

ボックス宛先は、オプシヨ 
ンのハードディスク装着時 
のみ登録できます。 
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4.6 短縮宛先 


■ 短縮宛先の削除 


0 

0 


変更したい宛先のをクリックします。 
確認画面が表示されます。 

削除する場合は [0 K ] をクリックします。 
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4.7 グループ宛先 


「スキャナ登録」タブをクリックし、「グループ宛先」を選択し 
ます。 


スキヤナ登録 - Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集 ( E ) 表示 ( Y ) お気に入り(ぶツール( I )ヘルブ ( Jd ) 


|スキャン準備完了 
g プリント準備完了 


匚□ク> っ卜] 


j : 


トブログラム宛先 


グルーブ宛先一覧 

[] 

登録名 

「1 &01 


ヒ -50 


_ 

龍 


短縮に登録されている宛先の中から、複数の送信先をグループ 
として登録できます。 


0 

0 


[新規登録]をクリックします。 

登録画面が表示されます。 

[スキャナ登録]を選択し、[次へ]をクリックします。 


スキVナ登録- Microsoft Internet Explorer 


ファイル® 編集 ( E ) 表示秘お気に入り⑻ツール® ヘルプ⑻ 


衆 


S 


スキャン進猫完了 
フIナノト準儀完了 


スキャナ登録 


短箱宛先 


►ゴロヴラム宛先 


新規登録 

® スキャナ登錄 


D 欠へ I 丨キャンセル 
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4.7 グループ宛先 


❹ 登齡を人力します。 


WebCmecfai 
を使って 
設定する 


❹ 送信モード別に宛先を選択します。 

〇 _ をクリックします。 

〇表示される宛先一覧画面で、グループに登録したい 
宛先を選択し、[確定]をクリックします。 



ぺージが表示されました « インターネット 
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4.8 プログラム宛先 


「スキャナ登録」タブをクリックし、「プログラム宛先」を選択 
します。 


| スキヤナ登録 - Microsoft Internet Explorer 


i ファイル ( E ) 編集 (£) 表示 ( Y ) お気に入り⑷ツール( I )ヘルブ ( id ) 


userOOl 


參 


スキャン準備完了 
プリント準備完了 






[ □ク .7 ゥト] 


►短縮宛先 
グルーブ宛先 


►タイトル登録 
►本文登録 


ブログラム宛先一覧 



1 新規登錄 1 




No. から検索 

1-50 v| 

^0. 登録名 


賺 

|1 jpgOl 


膽 


短縮に登録されている宛先の中から、複数の送信先をプログラ 
ムとして登録できます。 


❶ 

0 


[新規登録]をクリックします。 

送信方法選択画面が表示されます。 

送信する方法を選択し、[次へ]をクリックします。 
登録画面が表示されます。 


スキヤナ登録- Microsoft L 


ファイル©編集©表示站お気に入り ( A ) ツール①ヘルブ肚 




スキャン準猫完了 
フ 1 少ノト進《完了 


スキャナ登録 


新規登録 

スキャナ登綠 

® E - Mail 宛先 
〇 FTP 宛先 
〇 SMB 宛先 
〇 ボックス宛先 
〇 ヴループ宛先 
〇 宛先指定なし 


欠へ丨 丨 キャンセル 
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4.8 プログラム宛先 


0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 
E - Mail 宛先の例 


3スキャナ登録 - Microsoft Internet Explorer 

B 回区) 

I ファイル®編集© 表示秘お '気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 

- 尊| 


S 


スキャン*«完了 
フ 1 少ント*供!完了 


パブリック 

ロゲアウト 


ゴログラム宛先 （E-Mail 宛先:スキャナ登録） 


登錄 No. 


登綠名 

厂 

宛先惜報 


汉 宛先表から遥択 

1 H 

r ダイレクト入力 


E-Mail アドレス 

厂 

基本設定 


解像度 

1200 dpi」 

ファイル形式 

|PDF」 

ページ設定 

|ページー括二] 

タイトル 

|指定なし」 圍 

本文 

|指定なし」 圍 

片面/両面 

|片面 lj 

原稿画質 

|文宇/写舆 d 

速続読み設定 

|しない」 

漉度 

|〇(ふつぅ)二] 

倍率 


^固定倍率 

|x1 .000 」 

疒独立ズーム 


X 

x 11.000 


(0.750-4.000) 0.001 

Y 

ホ.000 


(0.750-4.000) 0.001 

読込みサイズ 


^■自觔 


疒定形サイズ 

㈧ zl 

通紙方向 


疒不定形サイズ 


X 

mm (30.0 - 432.0) 

Y 

mm (30.0 -297.0) 

応用設定1 


ファイル名 

厂 

応用設定2 


原稿セット方向 

1上向き二] 

両面と G 方向 

1自勒 jj 

特殊原稿 

1指定なし」 

ブック速写 

IoffjJ 

読み取り方法 

1オモテ/ウラ表紙こ] 

とじ方向 

1左とじ遞 

ページ連写 

fOFF^] 

とじ方向 

|左とじ原稿こ J 

枠消し 

fOFFll 

上 

1100 mm ¢0.0 -50.0) 

左 

110.0 mm (0.0-50.0) 

下 

mm (0.0-50.0) 

右 

110.0 mm ¢0.0-;50.00 

折目消し 

|0 FFjJ 


110.0 mm (0.1-30.0) 

全画面像 

[ ofTEI 

ネガポジ反転 

|0 FFzJ 

原稿外消去 

l OFF zl 

確定|クリア|戻る丨キャンセル| 
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4.8 プログラム宛先 


「 E - mail 宛先（スキャナ登録)」を選択した場合 


登録 No . 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します（半角24文字以内）。 

宛先表から選択 

_ をクリックして一覧画面から宛先を選 
択すると、短縮番号が表示されます。 

ダイレクト入力 

宛先の E-Mail アドレスを直接入力します 
(半角320文字以内）。 

解像度 

解像度を選択します。 

ファイル形式 

ファイル形式を選択します。 

ページ設定 

保存するデータの単位を選択します。 

タイトル 

タイトルを指定します（指定なし、1-10)。 
「指定なし」を選択した場合は、デフオルト 
のタイトルを使用します。 

本文 

本文を指定します（指定なし、1-10)。「指 
定なし」を選択した場合は、デフオルトの 
本文を使用します。 

片面/兩面 

片面/両面/表紙+両面から選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を調整します。 

倍率 

スキャン時の拡大、縮小率を設定します。 

固定倍率から選択するか、主走査方向、副 
走査方向それぞれに倍率を設定することが 
できます。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動/定形サイズ/不定形サ 
イズ）を選択します。 

不定形サイズの場合は、主走査方向および 
副走査方向のサイズを指定します。 

ファイル名 

ファイル名を入力します（半角30文字以 

内)。 

原稿セット方向 

原稿の天地の向きを選択します。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿/ Z 折れ原稿を指定できます。 

ブック連写 

ブック連写の〇 N/OFF を選択します。〇 N 
にした場合は、読み取り方法、とじ方向を 
設定します。 

ページ連写 

ページ連写の〇 N/OFF を選択します。〇 N 
にした場合は、とじ方向を設定します。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

折目消し 

見開き中央の消去幅を設定します。 

全画面像 

画像が欠けることがないように、あらかじ 
め設定された小さめ倍率で縮小し、センタ 
リングしてスキヤンします。 


ひとこと 

タイトル、本文の内容は 
園 をクリックすると確 
認できます。 
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4.8 プログラム宛先 


ネガポジ反転 

原稿の白い部分と黒い部分を反転してス 
キャンします。 

原稿外消去 

原稿の外側の影を消去してスキャンします。 


「 FTP 宛先（スキャナ登録)」を選択した場合 


登録 No . 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します（半角24文字以内）。 

宛先表から選択 

_ をクリックして一覧画面から宛先を選 
択すると、短縮番号が表示されます。 

ダイレクト入力 

宛先を直接入力します。入力は以下の項目 
を入力します。 

-ホストアドレス 
-ファイルパス 
■ ューザ ID 
■ パスワード 

■ anonymous 

■ PASV モード 
-プロキシ 
■ポート％'万 

ホスト名を入力するときは「ホスト名入力 
時はチェックをオンにする」にチェックを 
付けます。 

解像度 

解像度を選択します。 

ファイル形式 

ファイル形式を選択します。 

ページ設定 

保存するデータの単位を選択します。 

片面/両面 

片面/両面/表紙+両面から選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を調整します。 

倍率 

スキャン時の拡大、縮小率を設定します。 

固定倍率から選択するか、主走査方向、副 
走査方向それぞれに倍率を設定することが 
できます。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動/定形サイズ/不定形サ 
イズ）を選択します。 

不定形サイズの場合は、主走査方向および 
副走査方向のサイズを指定します。 

E - Mail 通知 

ファイルのアップロード先を指定したアド 
レスへ通知できます。 

宛先 

_ をクリックして、通知先アドレスを選 
択します。 

ファイル名 

ファイル名を入力します（半角30文字以 

内)。 

原稿セツト方向 

原稿の天地の向きを選択します。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 
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4.8 プログラム宛先 


特殊原稿 

混載原稿/ Z 折れ原稿を指定できます。 

ブック連写 

ブック連写の〇 N / OFF を選択します。〇 N 
にした場合は、読み取り方法、とじ方向を 
設定します。 

ページ連写 

ページ連写の〇 N / OFF を選択します。〇 N 
にした場合は、とじ方向を設定します。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

折目消し 

見開き中央の消去幅を設定します。 

全画面像 

画像が欠けることがないように、あらかじ 
め設定された小さめ倍率で縮小し、センタ 
リングしてスキャンします。 

ネガポジ反転 

原稿の白い部分と黒い部分を反転してス 
キャンします。 

原稿外消去 

原稿の外側の影を消去してスキャンします。 


「 SMB 宛先」を選択した場合 


登録 No . 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します（半角24文字以内）。 

宛先表から選択 

_ をクリックして一覧画面から宛先を選 
択すると、短縮番号が表示されます。 

ダイレクト入力 

宛先を直接入力します。入力は以下の項目 
を入力します。 

■ホストアドレス（大文字で入力） 

-ファイルパス（大文字で入力） 

■ ューザ ID 
■ パ スワ ード 

ホスト名を入力するときは「ホスト名入力 
時はチェックをオンにする」にチェックを 
付けます。 

解像度 

解像度を選択します。 

フアイル形式 

ファイル形式を選択します。 

ページ設定 

保存するデータの単位を選択します。 

片面/両面 

片面/両面/表紙+両面から選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を調整します。 

倍率 

スキャン時の拡大、縮小率を設定します。 

固定倍率から選択するか、主走査方向、副 
走査方向それぞれに倍率を設定することが 
できます。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動/定形サイズ/不定形サ 
イズ）を選択します。 

不定形サイズの場合は、主走査方向および 
副走査方向のサイズを指定します。 

E - Mail 通知 

ファイルのアップロード先を指定したアド 
レスへ通知できます。 
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4.8 プログラム宛先 


宛先 

g をクリックして、通知先アドレスを選 
択します。 

ファイル名 

ファイル名を入力します（半角30文字以 

内)。 

原稿セット方向 

原稿の天地の向きを選択します。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿/ Z 折れ原稿を指定できます。 

ブック連写 

ブック連写の〇 N/0FF を選択します。〇 N 
にした場合は、読み取り方法、とじ方向を 
設定します。 

ページ連写 

ページ連写の〇 N/0FF を選択します。〇 N 
にした場合は、とじ方向を設定します。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

折目消し 

見開き中央の消去幅を設定します。 

全画面像 

画像が欠けることがないように、あらかじ 
め設定された小さめ倍率で縮小し、センタ 
リングしてスキャンします。 

ネガポジ反転 

原稿の白い部分と黒い部分を反転してス 
キャンします。 

原稿外消去 

原稿の外側の影を消去してスキャンします。 


「ボックス宛先（スキャナ登録)」を選択した場合 


登録 No. 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します（半角24文字以内）。 

宛先表から選択 

^ をクリックして一覧画面から宛先を選 
択すると、短縮番号が表示されます。 

ダイレクト入力 

宛先ボックス番号を直接入力します（入力 
範囲:1 -999999999) 〇 

解像度 

解像度を選択します。 

フアイル形式 

フアイル形式を選択します。 

ページ設定 

保存するデータの単位を選択します。 

片面/両面 

片面/両面/表紙+両面から選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を調整します。 

倍率 

スキャン時の拡大、縮小率を設定します。 

固定倍率から選択するか、主走査方向、副 
走査方向それぞれに倍率を設定することが 
できます。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動/定形サイズ/不定形サ 
イズ）を選択します。 

不定形サイズの場合は、主走査方向および 
副走査方向のサイズを指定します。 
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4.8 プログラム宛先 


E-Mail 通知 

ファイルのアップロード先を指定したアド 
レスへ通知できます。 

宛先 

圈 をクリックして、通知先アドレスを選 
択します。 

ファイル名 

ファイル名を入力します（半角30文字以 

内)。 

原稿セット方向 

原稿の天地の向きを選択します。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿/ Z 折れ原稿を指定できます。 

ブック連写 

ブック連写の〇 N /0 FF を選択します。〇 N 
にした場合は、読み取り方法、とじ方向を 
設定します。 

ページ連写 

ページ連写の〇 N /0 FF を選択します。〇 N 
にした場合は、とじ方向を設定します。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

折目消し 

見開き中央の消去幅を設定します。 

全画面像 

画像が欠けることがないように、あらかじ 
め設定された小さめ倍率で縮小し、センタ 
リングしてスキャンします。 

ネガポジ反転 

原稿の白い部分と黒い部分を反転してス 
キャンします。 

原稿外消去 

原稿の外側の影を消去してスキャンします。 


「グループ宛先（スキャナ登録)」を選択した場合 


登録 No . 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します。（半角24文字以内） 

グループ宛先 

^ をクリックして、一覧画面からグルー 

プ宛先を選択すると、グループ番号が表示 
されます。 

解像度 

解像度を選択します。 

フアイル形式 

フアイル形式を選択します。 

ページ設定 

保存するデータの単位を選択します。 

タイトル 

タイトルを指定します（指定なし、1-10)。 
「指定なし」を選択した場合は、デフオルト 
のタイトルを使用します。 

本文 

本文を指定します（指定なし、1-10)。「指 
定なし」を選択した場合は、デフオルトの 
本文を使用します。 

片面/両面 

片面/両面/表紙+両面から選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

連続読み設定 

する/しないを選択します。 

濃度 

濃度を調整します。 


ひとこと 

タイトル、本文の内容は 
圍 をクリックすると確 
認できます。 
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4.8 プログラム宛先 


倍率 

スキャン時の拡大、縮小率を設定します。 

固定倍率から選択するか、主走査方向、副 
走査方向それぞれに倍率を設定することが 
できます。 

読込みサイズ 

原稿サイズ（自動/定形サイズ/不定形サ 
イズ）を選択します。 

不定形サイズの場合は、主走査方向および 
副走査方向のサイズを指定します。 

E-Mail 通知 

ファイルのアップロード先を指定したアド 
レスへ通知できます。 

宛先 

_ をクリックして、通知先アドレスを選 
択します。 

ファイル名 

ファイル名を入力します。（半角30文字以 
内） 

原稿セット方向 

原稿の天地の向きを選択します。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿/ Z 折れ原稿を指定できます。 

ブック連写 

ブック連写の〇 N/OFF を選択します。〇 N 
にした場合は、読み取り方法、とじ方向を 
設定します。 

ページ連写 

ページ連写の〇 N/OFF を選択します。〇 N 
にした場合は、とじ方向を設定します。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

折目消し 

見開き中央の消去幅を設定します。 

全画面像 

画像が欠けることがないように、あらかじ 
め設定された小さめ倍率で縮小し、センタ 
リングしてスキャンします。 

ネガポジ反転 

原稿の白い部分と黒い部分を反転してス 
キャンします。 

原稿外消去 

原稿の外側の影を消去してスキャンします。 


「宛先指定なし（スキャナ登録)」を選択した場合 


登録 No. 

登録番号を入力します。 

登録名 

登録名を入力します（半角24文字以内）。 

解像度 

解像度を選択します。 

フアイル形式 

ファイル形式を選択します。 

ページ設定 

保存するデータの単位を選択します。 

片面/面]面 

片面/両面/表紙+両面から選択します。 

原稿画質 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

原稿読み設定 

ON/OFF を選択します。 

濃度 

濃度を調整します。 

倍率 

スキャン時の拡大、縮小率を設定します。 

固定倍率から選択するか、主走査方向、副 
走査方向それぞれに倍率を設定することが 
できます。 
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4.8 プログラム宛先 


読込みサイズ 

原稿サイズ（自動/定形サイズ/不定形サ 
イズ）を選択します。 

不定形サイズの場合は、主走査方向および 
副走査方向のサイズを指定します。 

E-Mail 通知 

ファイルのアップロード先を指定したアド 
レスへ通知できます。 

宛先 

圈 をクリックして、通知先アドレスを選 
択します。 

ファイル名 

ファイル名を入力します（半角30文字以 

内)。 

原稿セット方向 

原稿の天地の向きを選択します。 

両面とじ方向 

原稿とじ位置を選択します。 

特殊原稿 

混載原稿/ Z 折れ原稿を指定できます。 

ブック連写 

ブック連写の〇 N/0FF を選択します。〇 N 
にした場合は、読み取り方法、とじ方向を 
設定します。 

ページ連写 

ページ連写の〇 N/0FF を選択します。〇 N 
にした場合は、とじ方向を設定します。 

枠消し 

原稿の周囲の消去幅を指定します。 

折目消し 

見開き中央の消去幅を設定します。 

全画面像 

画像が欠けることがないように、あらかじ 
め設定された小さめ倍率で縮小し、センタ 
リングしてスキャンします。 

ネガポジ反転 

原稿の白い部分と黒い部分を反転してス 
キャンします。 

原稿外消去 

原稿の外側の影を消去してスキャンします。 
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4.9 時宛先 


「スキャナ登録」タブをクリックし、「一時宛先」を選択します。 
一時的に利用する宛先を登録できます。 


ファイ JKE ) 編集(日表示(父）お気に入り⑷ツール( I )ヘル: Xhl ) 


[ログアウト I 


_スキャン準備完了 
1ゴリント準備完了 


I スキャナ登録 


►ブロ グラム宛先 


一時宛先一覧 
1_ 新規登録 j 


No . 登録名 

隨〇 

|l jtempl 

an 


0 

0 


[新規登録]をクリックします。 

送信方法選択画面が表示されます。 

送信する方法を選択し、[次へ]をクリックします。 
登録画面が表示されます。 


スキヤナ登録 - Microsoft Internet Explorer 


ファイル® 編集® 表示秘お、気に入り⑻ツール®ヘルブ(沙 


スキャン進儀完了 
フ|少ノト準儀完了 

usezOl 

[□ラ70卜] 

新規登録 

スキャナ登録 

® E-Mail 宛先 
〇 FTP 宛先 
〇 SMB 宛先 
〇 ボックス宛先 
〇 グループ宛先 
〇 宛先指定なし 


箱宛先 

►グルー ゴ宛先 


►ゴロ ヴラム宛先 



B 回冈 


9 


スキャナ登録 


p 欠へ 丨 [ キヤンセル | 


0 


各項目を入力し、[確定]をクリックします。 

設定項目の内容は「プログラム宛先」と同じです。 

詳しくは、「プログラム宛先」 （ p .4-26) をごらんくだ 
さい0 


ひとこと 

登録された一時宛先を指定 
する場合は、本機の操作パ 
ネルの[ページー覧]- [_ 
時配信]から宛先を選択し 
ます。 
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4.10タイトル登録 


►ブロ グラム宛先 


E-Mail テフオ 
' •ルト 






jdata sending 


[photo data 



0 

0 


登録または変更したいタイトル番号の^ 1 をクリック 
します。 

登録画面が表示されます。 


タイトルを入力し、[確定]をクリックします。 




□グアウト I 


* 完了 
完了 


►ブロ グラム宛先 


タイトル登録 
登録： So. 
タイトル 


[photo data 


定 | [クリア 丨丨 キャンセル I 


「スキャナ登録」タブをクリックし、「タイトル登録」を選択し 
ます。 

E - Mail 送信時に利用する件名を10件まで登録できます。 


スキ V ナ登録 一 Microsoft Internet Explorer 


ファイル® mm 0 表示 ( y ) お気(こ入 ^- jkd ヘル：?(廿） 




スキャン準備完了 
プリント準備完了 


ログアウト I 


ひとこと 

決まったタイトルで E-Mail 
を送信したいときは、 「 E - 
Mail デフオルト」をクリツ 
クして選択します。 


Q 9 339999393 

Breeeee B aaR® 
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4.11 本文登録 


►ブロ グラム宛先 


” E-Mail デフォ 
• 0 •ルト 

本文 

f ® 

data sending 

;卜 0 


|3 [o 


]4 |〇 


js_ 〇 


I 6 〇 


7 O 


i 8 〇 


I 9 — 〇 


Pro 



WebQnnecfai 
を使って 
設定する 


0 

0 


登録または変更したい本文番号の@をクリックしま 
す。 

登録画面が表示されます。 


本文を入力し、[確定]をクリックします。 


ファイル®編集 (£) 表示 ( Y ) お気に入 1 〇⑷ツール( I )ヘルブ ( Id ) 


龕 


スキャン準偏完了 
プリント準備完了 


[□ク .7 ゥト] 


►グルーブ 宛先 


►ブロ グラム宛先 


本文登録 
登録 No . 
本文 


いつもお世話になっております。 
データをお送りします。| 


I 確定クリア][キャンセル 




□グ7ゥ ト] 


「スキャナ登録」タブをクリックし、「本文登録」を選択します。 
E - Mail 送信時に利用する本文を10件まで登録できます。 


- スキヤナ登録 - Microsoft Internet Explorer □DIE 


ファイ jke ) 編集迫表示 ( y ) お気(こ入り⑷ツ-ル( I )ヘル:?(ヒ） 


ひとこと 


決まった本文で E - Mail を送 
信したいときは、 「 E - Mail デ 
フオルト」をクリックして 
選択します。 


スキャナ登録 


0 . 3窗窗窗窗窗 Q 9 

BrsrBrergraaaBraa 
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4.12管理者モードとは 


管理者モードでは、本機のシステム設定を行うことができます。 
6つのタブ（システム、ジョブ、ボックス、プリント、スキヤ 
ナ登録、ネットワーク）が選択できます。 

管理者モ_ドへのログイン方法については、「管理者モードへの 
ログイン」 （ p .4-15) をごらんください。 


■ 基本操作 


❶ 

0 

0 


それぞれのタブをクリックし、左側のメニュ__覧か 
ら機能を選択できます。 


表示される項目を設定します。直接入力またはドロッ 
プダウンリストから選択します。 


[確定]をクリックして設定を有効にします。 
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4.13 時刻補正設定 


本機の日時を NTP サーバから手動で取得し補正するかどうかを 
設定します。 


❶ 

0 


システムタブの[日時設定]をクリックします。 
[時刻補正設定]をクリックします。 


シス丁ムー Microsoft Internet Explorei 


ファイル©編集®表示お気に入 ow ツール CD ヘルブ砂 




スキャン準儀完了 
フ LT ノト準儀完了 


管理者 

ログアウト 


スキャナ登録 


* インボート/エクスポート 



►セー J レスカウンタ 


►オンラインサボート 


トータルカウンタ通知設定 


音*者パスワード 


時刻補正設定 

B 寺刻補正設定 
NTP サーバアドレス 


|7吏用しなぃ二 J 

「ホスト名入力時はチ x ックをオンにする 

[ o . o . o.o 

|123 (\-65535) 


!IH^ I確定」クリア| 


0 


以下の内容を設定します。 


項目 

内容 

時刻補正設定 

NTP による時刻自動取得の使用する/使用しな 
いを指定します。 

NTP サーバアドレ 
ス 

NTP サーバアドレスを入力します（半角255文 
字以内、書式： r***.***.***.***j または FQDN )。 
記号は、"- 11 と". 11 のみ使用可能です0 

ポート番号 

NTP サーバポートを入力します（入力範囲： 1- 
65535) 


0 


[確定]をクリックします。 


ひとこと 

すぐ調整したいときは、[調 
整]をクリックします。 
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4.14ユーザ認証（管理者モード） 


■ユーザ登録 

ユーザ認証を行っているときに設定できます。ログインできる 
ユーザの登録を行います。 


❶ 

0 


システムタブの[ユーザ認証]をクリックします。 
[新規登録]をクリックします。 


ソス丁ム- Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集®表示祕お気に入りがツール①ヘルブ ( il ) 


|スキャン進僱完了 
|パネル操作中馆理者モード:） 


管理者 

ログアウト 


スキャナ登録 


インボート/エクスポート 


►セー J レスカウン5 


►オンライン サボート 


トータルカウンタ通知設定 


初期_途制限設定 


ユーザ登 S 
新規登錄 J 




No . から検索 

1-50 t 

No . 

ユーザ名 


謂 

1 usetOOl : 3 
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4.14 ユーザ認証（管理者モード ) 


0 


以下の内容を設定します。 


項目 

内容 

登録 No . 

ユーザの登録 No . を入力します。 

ユーザ名 

ユーザ名を入力します。 

E - Mail アドレス 

ユーザの E - Mail アドレスを入力します。 

ユーザパスワード 

ユーザのパスワードを入力します。 

ユーザパスワード 
の再入力 

確認のため、パスワードを再入力します。 

所属部門 

部門管理を行っているとき、所属する部門を選 
択します。 胃 をクリックして一覧から選択し 

ます。 

機能制限 

次の操作を許可するかしないかを設定します。 

■コピー操作 
-スキャン操作 
-ファクス操作 
-プリンタ印字 
-蓄積文書操作 
-送信機能印字 

上限設定 （ 卜ータ 

コピーおよびプリントの使用枚数制限の有効/ 

ル管理） 

無効を設定します。「有効」に設定した場合は 
上限値を入力します。 （1 〜999999 99) 


ファイル® 編集® 表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルブ ( ii ) 


S 


スキャン進傅完了 
バネル操作中准理者モード） 


音理者 

ログアウト 


スキャナ登録 


►インボート/エクスポート 


► iz —ルスカウンタ 


オンライン サボート 


トータルカウンタ通知設定 


初期铨制限設定 


ユーザ登録 

登錄 No . 

ユーザ名 
ル Mail アドレス 
ユーザバスワード 
ユーザバスワードの再入力 


継能制限 




コビー悚作 

1許可する 

d 


スキャン棟作 

1許可する 

zl 


ファクス棟作 

1許可する 

d 


プリンタ印宇 

1許可する 

d 


畚稹文番棟作 

1許可する 

zl 


送信機能印宇 

1許可する 

d 


上限設定 
トー5ル音理 

トー5ル 

1無効 

厂 


( U 999999 99) 


確定」ク IJ ア|キャンヒル 


0 


[確定]をクリックします。 
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4.14 ユーザ認証（管理者モード) 


0 


[〇 K ] をクリックします。 
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4.14 ユーザ認証（管理者モード ) 


■ 登録 ユーザの 情報を確認/変更する 


0 

0 


システムタブの[ユーザ認証]をクリックします。 
ユーザ_覧の 1^をクリックします。 


ファイル©編集®表示 M お'気に入り込）ツ'•ル ( P ヘルブ肚 


S 


スキャン準猫完了 
パネル操作中准理者モード） 


音理者 

ログアウト 


スキャナ登録 


インボート/エクスポート 


►セー J レスカウン5 


►オンラインサボート 


トータルカウンタ通知設定 


初期棵隹制限設定 


音理者バスワード 


ユーザ登 S 
新規登録 J 


|1-50 

d 

0 

0 

0 


0 


以下の内容を確認し、必要に応じて変更します。 


項目 

内容 

登録 No . 

ユーザの登録 No . が表示されます。 

ユーザ名 

ユーザ名を入力します。 

E-Mail アドレス 

ユーザの E-Mail アドレスを入力します。 

ユーザパスワード 
を変更する 

ユーザのパスワードを変更するときにチェック 
を付けます。 

ユーザパスワード 

ユーザのパスワードを入力します。 

ユーザパスワード 
の再入力 

確認のため、パスワードを再入力します。 

機能制限 

次の操作を許可するかしないかを設定します。 

•コピ_操作 
• スキャン操作 
• ファクス操作 
• プリンタ印字 
• 蓄積文書操作 
• 送信機能印字 

上限設定 （ トータ 
ル管理） 

コピーおよびプリントの使用枚数制限の有効/ 
無効を設定します。「有効」に設定した場合は 
上限値を入力します。 （1 〜999999 99) 
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4.14 ユーザ認証（管理者モード) 


システム - Microsoft Internet Explorei 


ファイル®編集®表示⑻お気に入り⑻ツール①ヘルブ粗〉 


霪 


スキャン準猫完了 
パネル操作中准理者モード） 


管理者 
ロヴアウト 


スキャナ登録 


インボート/エクスポート 


►セールスカウン5 


オンラインサボート 


►トー5ルカウンタ通知設定 


初期■隹制限設定 


音 a 者パスワード 


ユーザ 登録 

登錄 No. 

ユーザ名 
E - Mail アドレス 

厂ユーザバスワードを変更する 
ユーザバスワード 
ユーザバスワードの再入力 


luserODlfaiexample.com 


機能制限 


コビー棟作 

丨許可する」 

スキャン棟作 

丨許可する」 

ファクス揀作 

丨許可する」 

ブリン5印字 

丨許可する」 

畚稽文喾悚作 

丨許可する」 

送信機能印宇 

丨許可する」 

上限設定 


トー5ル皆理 


卜一5ル 

「無効二 j 


定|クリア1 キャンセル| 


0 


[確定]をクリックします。 
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4.14 ユーザ認証（管理者モード ) 


■ 登録 ユーザを 削除する 


0 

0 


システムタブの[ユーザ認証]をクリックします。 
ユーザー覧のをクリックします。 



ファイル©編集©表示站お気に入り®ツール®ヘルブ ( H > 


B 回冈 


スキャン進猫完了 
バネル提作中馆理者モ-ド） 


管理者 
ロヴァゥト J 



スキャナ登録 



インボートェクスボート 
►日時設定 
本体登録 
装罟牾輅 
ROM パージ3ン 
►セー4/スカウンタ 
オンラインサボート 
►メンテナンス 
状想通知設定 


トータルカウンタ通知設定 



初期棵途制限設定 


部門登録 
音理者パスワード 


ユーザ登録 
新規登録| 

No . から検索 卜50 


No . 

ユーザ名 

a 〇 


jusetOOl 

wm 


0 


メッセージを確認し、[〇 K ] をクリックします。 



ファイル®編集®表示⑻お気に入り⑻ツール①ヘルブ < ii > 


スキャン垄猫芫了 
パネル操作中准理者モ-ド） 


管理者 


ロヴアウト 



インボートエクスポート 
卜 日時設定 
本体登録 
裝罟牾報 
ROM パージ3ン 
►セーノレスカウンタ 
オンラインサボート 
►メンテナンス 



状進通知設定 
►トータルカウンタ通知設定 


ユーザ則除 

登錄 No . 

ユーザ名 

則除してよろしいですか？ 


useiOOl 


B 回 区] 


スキャナ登録 



okI キャンセル」 
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4.14 ユーザ認証（管理者モード) 


■ 初期機能制限設定 


すべての登録したユーザが操作する機能に制限を設定できます。 


❶ 

0 

0 


システムタブの[ユーザ認証]をクリックします。 
[初期機能制限設定]をクリックします。 

以下の内容を設定します。 


項目 

内容 

コピー操作 

コピーを許可する/しないを設定します。 

スキャン操作 

スキャンを許可する/しないを設定します。 

ファクス操作 

ファクスを許可する/しないを設定します。 

プリンタ印字 

プリントを許可する/しないを設定します。 

蓄積文書操作 

ボックス保存およびボックス内容の編集を許可 
する/しないを設定します。 

送信機能印字 

スキャン時にボックス保存した文書やファクス 
送受信時にボックス保存した文書のプリント 
を、許可する/しないを設定します。 


システム - Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集®表示⑻お気に入り⑻ツール①ヘルブ (Jd) 


スキャン準猫完了 
パネル操作中 CB 理者モード） 



B 回冈 


管理者 
ログァゥト J 



スキャナ登録 




初期■铨制限設定 

コビー棟作 
スキャン棟作 
ファクス棟作 
プリンタ印字 
畚宿文喾悚作 
送信機能印宇 


1 許可する 

A 

1 許可する 

zl 

1 許可する 

J 

1 許可する 

d 

1 許可する 

d 

1 許可する 

d 



0 

0 


[確定]をクリックします。 
[〇 K ] をクリックします。 
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ファイル®編集 (£) 表示⑻お気に入り⑻ツール®ヘルブ © 


S 


スキャン垄猫完了 
パネル操作中准理者モ-ド） 


管理者 

ログアウト 


インボート/エクスポート 


セー)レスカウンタ 


►オンラインサボート 


►トータルカウンタ通知設定 


管理者バスワード 


部門登録 

新規登錄 j 



■ 部門登録 

部門認証を行っているときに設定できます。ログインできる部 
門の登録を行います。 


0 

0 


システムタブの[部門登録]をクリックします。 
[新規登録]をクリックします。 


WebCmecfai 
を使って 
設定する 


0 


以下の内容を設定します。 


項目 

内容 

登録 No . 

部門の登録 No . を入力します。 

部門名 

部門名を半角8文字（全角4文字）以内で入力 
します。 

パスワード 

部門のパスワードを半角8文字以内で入力しま 
す。 

パスワードの再入 
力 

確認のため、パスワードを再入力します。 

上限設定 （ トータ 
ル管理） 

コピーおよびプリントの使用枚数制限の有効/ 
無効を設定します。「有効」に設定した場合は 
上限値を入力します。 （1 〜999999 99) 


4.15部門登録（管理者モード) 


►部門登録 


スキャナ登録 


|l-50 


0 

0 

0 

n 

s 

a 
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4.15 部門登録（管理者モード) 


pJi.TJx 一 Microsoft friternet Explorer l^](fe l[X | 


ファイル©編集 (£) 表示⑻お気に入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 


スキヤン垄猫完了 
パネル谢钟衡 i 者モ-ド） 


管理者 


ロヴアウト 



スキャナ登録 




0 

0 


[確定]をクリックします。 
[〇 K ] をクリックします。 
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4.15 部門登録（管理者モード ) 


登録部門の情報を確認/変更する 


0 

0 


システムタブの[部門登録]をクリックします。 
部門一覧のをクリックします。 


- Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集®表示⑻お気に入り⑻ツール①ヘルブ4!〉 


|スキャン進猫完了 
I パネル操作中馆理者モード） 


管理者 

ログアウト 


スキャナ登録 


インボート/エクスポート 


►セールスカウンタ 


►オンラインサボート 


トータルカウンタ通知設定 


音理者パスワード 


部門登録 

新規登錄 J 


|1-50 d 


No. 部門名 

a ai 

|l jaccountl 

BO 
0 0 

p |account2 


0 


以下の内容を確認し、必要に応じて変更します。 


項目 

内容 

登録 No . 

部門の登録 No . が表示されます。 

部門名 

部門名を半角8文字（全角4文字）以内で入力 
します。 

パスワードを変更 
する 

パスワードを変更するときにチェックを付けま 
す。 

パスワード 

部門の新しいパスワードを半角8文字以内で入 
力します。 

パスワードの再入 
力 

確認のため、パスワードを再入力します。 

上限設定 （ トータ 
ル管理） 

コピーおよびプリントの使用枚数制限の有効/ 
無効を設定します。「有効」に設定した場合は 
上限値を入力します。 （1 〜999999 99) 
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4.15 部門登録（管理者モード) 


3システム - Microsoft Internet Explorer 

B 回区)1 

1 ファイル®編案®表示站お'気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 

尊1 


t 


スキャン準猫完了 
パネル操作中准理者モード） 


音理者 
ロヴアウト 


スキャナ登録 


►インボート/エクスポート 


►セールスカウンタ 


オンラインサボート 


トータルカウンタ通知設定 


部門登録 

登錄 No. 

門名 

厂バスワードを変更する 
パスワード 
パスワードの再入力 


[accountl 


上限設定 
トータル管理 
トー5ル 


|無幼二] 




= 確定丨クリア」キャンセル」 


0 


[確定]をクリックします。 
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4.15 部門登録（管理者モード ) 


■ 登録部門を削除する 


0 

0 


システムタブの[ユーザ認証]をクリックします。 
部門一覧の Ilf をクリックします。 


システム- Microsoft Internet Explorei 


ファイル®編集®表示⑻お気に入り⑻ツール CD ヘルブ © 


% 


スキャン進猫完了 
パネル操作中准理者モ-ド） 


管理者 
ロヴアウト 


スキャナ登録 


インボート/エクスポート 


►日時設定 

本体登録 

装罟格輅 

►ROM パージ 3ン 

►セー J レスカウンタ 

►オンラインサボート 

►メンテナンス 

状想通知設定 

►トータルカウンタ通知設定 

►ユーザ認 n 

►部門登録 

音理者パスワード 


部門登録 

新規登錄 j 


|1-50 二 j 


No. 

奶名 

an 

1 

accountl 

an 

卜 |account2 通 ^ 


0 


メッセージを確認し、[〇 K ] をクリックします。 


システム - Microsoft Internet Explorei 


ファイル®編集®表示⑻お気に入り⑻ツール®ヘルブ (h!> 


寒 


スキャン筚猫完了 
パネル操作中馆理者モード） 


管理者 
ロヴアウト 


スキャナ登録 


インボート/エクスポート 


►日時設定 

本体登録 

装罟格輅 

►ROM パージ a ン 

►セ~)レスカウンタ 

►オンラインサボート 

►メンテナンス 

状態通知設定 

►トータルカウンタ通知設定 

►ユーザ認 a 

►部門登録 

音理者パスワード 


登錄 No. 
部門名 


則 P 余してよろしいですか？ 


OKI キャンセル 
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4.16 管理者パスワード 


管理者パスワードを変更できます。 


❶ 

0 


システムタブの[管理者パスワード]をクリックしま 
す0 


新しい管理者パスワードを入力し、[確定]をクリック 
します。 


- Microsoft Internet txplorer 


ファイル©編集®表示祕お気に入り®ツール①ヘルブ妙 


詳しぶ説明します 


セキュリティ強化設定が有 
効の場合は、[管理者パス 


ワード]メ ■ 
れません。 


-は表示さ 


S 


スキャン準锚完了 
パネル操作中(«理者モード） 


管理者 
ロヴアウト 


スキャナ登録 


インボート/エクスポート 


►セー J レスカウン5 


►オンラインサボート 


トータルカウンタ通知設定 


►音 a 者バスワード 


音瑷者パスワード 

新しいバスワード 
新しいバスワードの再入力 


確定丨クリア」 
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4.17 Prefix/Suffix 


S 


スキャン準 « 完了 
バネル操作中馆理者モード） 


[ロヴァゥト 


スキャナ登録 


►ゴロ クラム宛先 


►アゴ リケーシ3ン登録 


►イン ボートエクスポート_ 

►その他 J 


PtefLvSiifiLx 

Prefix 


r 


|roiexample.com 



WebCoinecfai 
を使って 
設定する 


0 

0 

0 


スキヤナ登録タブの [ Prefix / Suffix ] をクリックしま 
す。 

登録または変更したい Prefix / Suffix 番号のをクリッ 
クします。 

登録画面が表示されます。 


Prefix / Suffix を入力し、[確定]をクリックします。 
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メール送信時に、送信先の情報として付与する Prefix / Suffix を 
登録できます。 


スキVナ登録- Microsoft Internet Explorer 「■ |(njlX) 


ファイル® 編集® 表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 


Prefix 

Prefix を登録します（設定値：半角20文字 
以内）。 

Suffix 

Suffix を登録します（設定値：半角64文字 
以内）。 


ひとこと 


スキャナ登録タブでは、送 
信時の設定や、アドレス帳 
の制限に関する情報や設定 
が表示されます。 


画 


naaaaBaa 

alalawBgalB 













































4.17 Prefix/Suffix 


スキヤナ登録 - Microsoft L 


ファイル©編集®表示叨お気に入り込）ツ-ル®ヘルブ砂 


S 


スキャン進«完了 
パネル操作中理者モード） 


[ロヴァゥト 


スキャナ登録 


アゴリケーション登録 


►イン ボート/エクスポート 

►その他 I 


Piefix Suffix 
登録 No. 
Prefix 
Siif!L\ 


laaa 


[@example.com 


p 定丨丨クリア] I キャンセル 
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4.18インポ 卜/ェクスポート 


アドレス帳のデータをコンピユータ内からインポートしたり、 
本機のアドレス帳データをエクスポートします。 


ファイル® 編集® 表示⑻お気に入り⑻ツール ( D ヘルブ妙 




スキャン準僱完了 
パネル操作中理者モード） 


スキャナ登録 


►プログラム宛先 


►アゴ リケーション登録 


►Prefix Suffix 


1 


全宛先インポート/ェクスボート 

インポート 


Hops... 


= インボート 


エクスポート 


® 短縮宛先 
〇 グルーブ宛先 
〇 ブログラム宛先 

I ェクスボ-卜」 


网 


■インポ _ 卜する 



[參照]をクリックし、インポートするアドレス帳デー 
夕を選択して[インポート]をクリックします。 


■ ェクスポ _ 卜する 



エクスポートする宛先データを選択して、[エクスポー 
卜]をクリックします。 
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4.19その他 


アドレス帳の制限を設定します。 



宛先登録変更 

ユーザによる宛先登録を許可するかどうか 


を設定します。 
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4.20 TCP/IP 設定 


■ TCP/IP 設定 

TCP / IP の設定をします。 


ネ9トワーク - Microsoft Internet Explore 


ファイル® 編集® 表示⑼お気に入り⑻ツール® ヘルブ ( U ) 


8 


スキャン準锚完了 
パネル操作中准理者モード） 


I ロヴアウト 


スキャナ登録 



▼TCP/IP 設定 

►TCP/IP 設定 

►IP フィル5リング 

►NetWare 設定 

►_PP 設定 

►FTP 設定 

►SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 設定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネッ トワークファクス設定 

►SSLTLS 設定 

►認 H 設定 

►OpenAP 厳定 

►TCP Socket 設定 


TCPIPie 定 

■•■ 項目は、リセット後に反映されます。 


TCP/IP [ 吏用する ，ろ ] 

(TCP/IP 設定変更畤13装蛋の電源を入れなおしてください） 


ネットワーク速度 

自動) 設定 


正確定方法木 

直接設定 V 



DHCP 木 

BootP* 



AKP/PING 木 


AutoIP 木 


n> アドレス 

110.11 .32.98 


サブネットマスク 

1255.255 .240.0 

| 

デフォルト ゲー トウェイ 

RAWt ; — 卜番号 

110.11 .32.1 

」 

ポート 1 

019100 

(1-65535) 

ボート2 

019112 

(1-65535) 

ボート 3 

019113 

(1-65535) 

ボート 4 

019114 

(1-65535) 

ボート 5 

019115 

(1-65535) 

ポート 6 

019116 

(1-65535) 

Dynamic DNS 設定 

無効 v 


ホスト名 

MFPT 258027 

コ 

DNS ドメイン名設定 

DNS ドメイン名自動取得 

有効 v 


DNS デフォルトドメイン名 

[ 

コ 

DNS 検索ドメイン名 1 

d 

コ 

DNS 検索ドメイン名 2 

[ 

1 

DNS 検索ドメイン名 3 

[ 

コ 

DNS サーノ潑定 



DNS サーバ自動取得 
僵先 DNS サーバ 

1 有効， 1 
110.11 .32.10 


代替 1DNS サーバ 

110.11 .2.21 

| 

代替 2DNS サーバ 

10.0 .0.0 

」 

SLPfg 定 



SLP 

| 有効 ill 


LPD 設定 

LPD 

^"1 



き定丨丨クリア"] 


必す藏 


て X ださい 



• 全てのネットワーク設定 
の変更を有効にするには、 
本機の電源を入れなおし 
てください。 

• 主電源スイッチを〇 FF / 


〇 N する場合は、主電源 


を〇 FF にして、10秒以 


上経過してから〇 N にし 


てください。間隔をあけ 
ないと、正常に機能しな 
いことがあります。 


TCP/IP 

TCP / IP の使用する/しないを指定します。 

ネットワーク速度 

動作速度を選択します。 

IP 確定方法 

IP アドレスを決定する方法を選択します。 

IP アドレス 

本機の IP アドレスを設定します（書式： 

「***■***■***■***」、 *** の 入力範囲： 0- 

255)。 

サブネットマスク 

接続するネットワークのサブネットマスク 
を設定します（書式：「***.***.***.***」、 

*** の入力範囲： 0-255)。 
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4.20 TCP/IP 設定 


デフオルトゲートウエ 
イ 

接続するネットワークのデフオルトゲート 
ウェイアドレスを設定します（書式： 

「***■***■***■***」、 *** の入力範囲 ： 0- 

255) 〇 

RAW ポート番号1 

RAW ポート番号を設定します（入力範囲： 
1-65535)。 

RAW ポート番号2 

RAW ポート番号3 

RAW ポ_卜番号4 

RAW ポート番号5 

RAW ポート番号6 

Dynamic DNS 設定 

Dynamic DNS の有効/無効を選択します。 

ホスト名 

ホスト名を入力します（半角63文字以 

内)。 

DNS ドメイン名自動 
取得 

DNS ドメイン名自動取得の有効/無効を設 
定します。 

DNS デフオルトドメ 
イン名 

DNS デフオルトドメイン名を入力します 
(ホスト名との合計が半角254文字以内）。 

DNS 検索ドメイン名 

1〜3 

DNS 検索ドメイン名を入力します。（ホス 
卜名との合計が半角254文字以内）。 

DNS サーバ自動取得 

DNS サーバ自動取得の有効/無効を設定し 
ます。 

優先 DNS サーバ 

優先 DNS サーバのアドレスを入力します。 

(書式：卜*'***.***.***」 *** の入力範囲は〇 
〜 255) 

代替 1 DNS サーバ 

代替 DNS サーバのアドレスを入力します。 

(書式：「***■***.***■***」 *** の入力範囲は〇 
〜 255) 

代替 2 DNS サーバ 

SLP 

SLP の有効/無効を指定します。 

LPD 

LPD の有効/無効を指定します。 
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4.20 TCP/IP 設定 


■ IP フィルタリング 

IP アドレスフィルタ機能を設定します。 

ホストの IP アドレスを指定することで、アクセスの制限を設定 
できます。 


WebCmecfai 
を使って 
設定する 


許可設定 

許可アドレス設定の有効/無効を指定し、 
許可するアドレスを入力します（書式： 

入力範囲： 0-255)。 

拒否設定 

拒否アドレス設定の有効/無効を指定し、 
拒否するアドレスを入力します（書式： 

入力範囲： 0-255)。 


:フ7イル© 


- Microsoft Internet Explorer 


編集®表示祕お、気に入り⑻ツール®ヘルブ妙 


S 


スキャン進锚完了 
パネル操作中准理者モード） 


スキャナ登録 


►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


IF フィルタリング 

許可設定 
範囲1 
範囲2 
範囲3 
範囲4 
範囲5 
拒否設定 
範囲1 
範囲2 
範囲3 
範囲4 
範囲5 


無” I 


0.0 .0.0 一 

0.0 .0.0 
0.D.0.0 
0.0 .0.0 
0 . 0 . 0.0 


0 . 0 . 0.0 

0.0 .0.0 
0.0 .0.0 
0.0 .0.0 
0.0 .0.0 


叵 0.0.0 


叵 0.0.0 


叵0.0 .0 


叵 0.0.0 


[o.o.o.o 


5^3 


[o.o.o.o 


o.o.o.o 


[o.o.o.o 


o.o.o.o 


[o.o.o.o 


ggi ^ z ] 
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4.21 NetWare 設定 


■ NetWare 設定 

NetWare の設定をします。 


：ファイル© 


編集®表示秘お気に入り込）ツール®ヘルブ ( ii > 


S 


スキャン準僱完了 
パネル»作中 (B 理者モード） 


[ログアウト 


▼NetWare 設定 

►NetWare 設定 

►NetWare 状應 

HPP 設定 

►FTP 設定 

►SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 設定 

►LDAP 設定 

知 E-Mail 設定 

►ネットワーク ファクス該定 

►SSLTLS 設定 

►認〇設定 

K>penAP 顔定 

►TCP Socket 設定 


NetWare 設定 

■•■項目は、リセット後に反映されます。 
ipxIS 定木 

イーサネットフレームタイブ * 
Netware ブリントモー K* 
PServer 

ブリントサーノ彳名 * 

ブリントサーバノ くスワード 
ポーリング間隔 * 
Bindery/NDS 設定 
Bindery 

ファイルサーバ名 
NDS 

NDS コンテキスト名 
NDS ッリー名 
Npnnter/Rpnnter 
ブリントサーメ く名 * 

ブリンタ番号 * 

ユーザ 認証設定 


使用する V 
fi 助検出 v 

しない v ] 


[MFP 258027 


少 (1-65535) 


[MFP 258027 




_J (0-255,255: 自動） 

使用する V : 


定丨丨クリア] 


IPX 設定 

IPX 設定の有効/無効を指定します。 

イ_サネツトフレ_ム 
タイプ 

フレームタイプを選択します。 

NetWare プリント 

モード 

プリントサ _ バの動作モードを使用しない 
/ Pserver / Nprinter/Rprinter から選択しま 
す 。 

プリントサーバ名 

プリントサーバ名を入力します(/ ¥:;,*[] 
<>1 + = ?.を除く半角63文字以内）。 

プリントサーバパス 
ワード 

プリントサーバパスワードを入力します 
(半角63文字以内）。 

ポーリング間隔 

プリントキユーのスキヤン間隔を入力しま 
す（入力範囲： 1-65535 秒） 

Bindery/NDS 設定 

NDS または NDS/Bindery 設定から選択しま 
す 。 

フアイルサーバ名 

Bindery の優先フアイルサーバ名を入力しま 
す （/¥ :;，*[]<>丨+ = ?.を除く半角47文 
字以内）。 

NDS コンテキスト名 

NDS コンテキスト名を入力します (/¥:;,* 
[]<>丨+ = ?を除く半角191文字以内）。 
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4.21 NetWare 設定 


NDS ッリー名 

NDS ツリー名を入力します (/¥ :;，*[]<>1 
+ = ? . を除く半角63文字以内）。 

プリントサーバ名 

プリントサーバ名を入力します(/ ¥:;,*[] 
<>丨+ = ?.を除く半角63文字以内）。 

プリンタ番号 

プリンタ番号を入力します（入力範囲： 0- 
255)。 

ユーザ認証設定 

ユーザ認証設定を使用する/しないを選択 
します。 


■ NetWare 状態 

NetWare 接続の状態（ステータス）として、サーバ名とキュー 
名を表示します。 


:ファイル© 


- Microsoft Internet Explorer 


編集©表示坠お気に入り凶ツ-ル〇?ヘルブ砂 




S 


スキャン進猫完了 
パネル操作中准理者モ-ド） 


スキャナ登録 



►ネッ トワークファクス設定 


►TCP Socket 設定 


NetWare 状態 


サーバ名 

キュー名 
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4.22 IPP 設定 


ipp 印刷の設定をします。 



IPP 

IPP によるプリント機能印刷の有効/無効を指定し 
ます。 

プリンタ名 

プリンタ名を入力します（-_および半角英数字 

127文字以内）。 

プリンタ設置 
場所 

プリンタ設置場所 （Printer Location ) を入力します 
(半角127文字以内）。 

プリンタ情報 

プリンタ情報を入力します（半角127文字以内）。 

プリンタ URI 

IPP を利用してプリントできるプリンタの URL が' 
表示されます。 

オペ レー シヨ 

ンサポート情 
報 

1 PP でサボートするプリント操作を項目から指定し 
ます。 

• 印刷 ジョブ 
• 有効 ジョブ 
• キャン セルジョブ 
•ジョブ 属性取得 
•ジョブ 取得 
•プリ ンタ属性取得 

IPP 認証設定 

IPP 認証を行う場合にチェックをつけ、次の内容を 
設定します。 

• 認証方式 
• ユーザ 名 
• パスワー ド 
• realm 


ひとこと 

「プリンタ設置場所」で入力 
した内容は状態通知メ _ル 
に記載されます。状態通知 
について詳しくは「状態通 
知設定」 （ p . 3-91) をごらん 
ください。 
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4.23 FTP 設定 


■ 送信設定 

FTP プロキシサーバなど送信の設定をします。 


ネ9トワーク- Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集® 表示⑻お気に入りがツール①ヘルプ ( U ) 


8 


スキャン準锚完了 
パネル操作中 ce 理者モード） 


I ログアウト 


スキャナ登録 ネットワーク 


►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


FTISM 信 


FTP 送信 

使用する 

-1 

ブロキシサーメ彳アドレス 

□ホスト名入力時はチヱックを 
する 


10.0 .0.0 


ブロキシサーノ《ポート番号 

|21 

| (1-65535) 

接続タイムアウト 

|60 

耖 (5-300) 

ボート番号 

I 21 

(1-65535) 


gg[gz] 


FTP 送信 

本機を FTP サーバとして使用する/しない 
を指定します。 

プロキシサーバアドレ 
ス 

プロキシサーバのアドレスを入力します 

(害式： I "***.***.***.***」 ‘ *氺*の入力範囲: 

0-255)。ホスト名のときはチェックを付け 
て入力します。 

プロキシサーバポート 
番号 

プロキシサーバのポート番号を入力します 
(入力範囲:1-65535)。 

接続タイムアウト 

FTP サーバとの通信タイムアウトを設定し 
ます（入力範囲： 5-300 秒）。 

ポート番号 

ポート番号を入力します（入力範囲： 1- 
65535) 〇 
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4.23 FTP 設定 


■ サーバ 

FTP ザーパを 設定します。 



FTP サーバ 

FTP サーバの使用する/しないを指定しま 


す 。 
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4.24 SNMP 設定 


SNMP の設定をします。 


- Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集©表示坠お気に入り凶ツール®ヘルブ ㈣ 


S 


スキヤン進傰芫了 
パネル操作中馆理者モード） 


スキャナ登録 


►NetWare 設定 

►IPP 設定 

►FTP 設定 

|>SNMP 設定 

►SMB 設定 

AppleTalk 設定 

>Bonjour 設定 

►LDAP 詨定 

►E-Mai 顔定 

►ネッ トワークファクス設定 

►SSLTLS 設定 

►S3 設定 

►OpenAP 顔定 

►TCP Socket 設定 


SNMPfg 定 
SNMP 設定 


UDP ポート設定 


j 使用す u 
0 SNMP vl/v2c(IP) 
0 SNMP v3(IP) 

0 SNMP vllIPX) 


1161 


コ (1-65535) 


SNMP vl/v2c 設定 
コミュニティ名 (Read) 

0 コミュニティ名 (Write) 

public 
| private 

SNMP v3 設定 


Context Name 

i 1 

0 Discovery Jser Name 

Ipublic 

Read User Name 

initial 

セキュリティレベル 

auth-password/priv-password v 

auth-password 

」 

priv-password 

l 

Write User Name 

restrict 

セキュリティレベル 

auth-password/priv-password v 

auth-password 

1 

priv-password 

1 1 

网 l クリァ ] 


SNMP 設定 

SNMP を使用する/しないを設定します。 

また、使用する SNMP の種類を以下から選 
択します。 

• SNMPv 1/ v 2 c ( IP ) 

• SNMPv 3 ( IP ) 

• SNMPvl ( IPX ) 

UDP ポート設定 

UDP ポート番号を入力します。（入力範囲： 

1〜 65535) 

SNMPv 1/ v 2 c 設定 

Read および Write 時のコミュニティ名を入 
力します。（半角15文字以内） 

SNMPv 3 設定 

次の内容を設定します。 

• コンテキスト名 

• Discovery User Name 

• Read User Name およびセキュリティレべ 
ノレ、 auth - password 、 priv-password 

• Write User Name およびセキュリティレべ 
ノレ、 auth - password 、 priv-password 
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4.25 SMB 設定 


■ WINS 設定 


SMB の WINS 設定をします。 




編集®表示秘お気に入り凶ツール®ヘルブ ㈣ 


E 回冈 




管理者 

L ログアウト | 


スキャン進傕芫了 
パネル操作中馆理者モ-ド） 



ヤナ登録 



WINS 設定 
WINS 

WINS 自動取得設定 
WINS サーノ ^アドレス1 
WINS サーメ ^アドレス2 


卜晰設定 

►WINS 設定 

►クライ 7ント設定 

►ゴリン ト設定 

►AppleTalc 設定 

►Bonjour 設定 

►LDAP 設定 

►E-Ma 職定 

►ネットワーク ファクス敦定 

►SSLTLS 詨定 

►認〇設定 

K>penAP ■設定 

►TCP Socket 設定 


►TCP.1P 設定 
►NetWare 設定 
►IPP 設定 
►FTP 設定 
► S_P 設定 


|使用する V 

有 

[ 10 . 1 1 . 2.75 | 

叵 0.0.0 I 

网 ㈣ 


WINS 

WINS を使用する/しないを設定します。 

WINS 自動取得設定 

WINS の自動取得の有効/無効を設定しま 
す。 

WINS サーバアドレス 

1 

WINS サーバアドレスを入力します。（書 

式：「************」 *** の入力範囲は〇〜 

255) 

WINS サーバアドレス 

2 


ひとこと 

ルータ経由で SMB スキヤ 
ン（ホスト名指定）を行う 
場合、 [SMB 設定]—[ク 
ライアント設定]の SMB 
送信と合わせて WINS も設 
定してください。 
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4.25 SMB 設定 


■ クライアント設定 

SMB スキヤンの設定をします。 


ネ9トワーク- Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集® 表示⑻お気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 


E 回® 


1 


スキャン準儀完了 
パネル操作中理者モード） 


[ロヴァゥト 


|スキャナ登録 



►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


クライアント設定 
SMB 送信 
NTLMIS 定 
ユーザ認証 fNTLM ) 


「吏用する H 

する ゾ1 




SMB 送信 

SMB 送信を使用する/しないを設定しま 
す。 

NTLM 設定 

使用する NTLM のパージョンを選択します。 

〇 S が Windows 98 SE または Windows Me 
のコンピユータがネットワーク上にある場 
合は、 [ v 1/ v 2] または [ vl ] を選択します。 
Samba サービスが稼動しているサーバが 
ネットワーク上にある場合は、 [vl ] を選択 
します。 

ユーザ認証 ( NTLM ) 

NTLM でユーザ認証を使用する/しないを 
設定します。 


ひとこと 

外部サーバ認証の SMB 
( NTLM ) を使用する場合、 
「スキャン設定」または「プ 
リント設定」が有効になつ 
ている必要があります。 
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4.25 SMB 設定 


■ プリント設定 

SMB プリントの設定をします。 



プリント設定 

SMB 印刷 （ Windows 印刷）サービスの使用す 
る/しないを設定します。 

NetBIOS 名 

NetBIOS 名を入力します（半角15文字以内。 
記号は-のみ使用可能。）。 

プリントサービス名 

プリントサービス名を入力します （/¥ を除く 
半角12文字以内）。 

ワークグループ 

ヮークグループ名を入力します（“ ¥ ; :， * < >丨 
+ = ?を除く半角15文字以内）。 
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4.26 AppleTalk 設定 

AppleTalk の設定をします。 


31 ネ，トワーク - Microsoft Internet Explorer 


ファイル® 編集®表示 M お気に入りがツール0?ヘルブ妙 


スキャン進锚完了 
パネル操作中 ce 理者モ-ド） 


B 回冈 


音理者 

[ ログァゥ ト」 



スキャナ登録 



►TCP/IP 設定 


Apple Talk 設定 


►NetWafe 設定 

►IPP 設定 

►nP 設定 

►SNMP 設定 

►漏設定 


►AppleTalk^ 

卜 Bonjour 設定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネット ワークファクス設定 

►SSLTLS 該定 

►認 H 設定 

K>penAP 廣定 

►TCP Socket 設定 


* 頂目は、リセット後 I こ反映されます。 

AppleTalkfte 定 
ブリンタ名* 

ゾーン名* 

現在のソーン 


r 使用しない 

[MFP 258027 


陶クリア I 


AppleTalk 設定 

AppleTalk の使用する/しないを設定しま 
す。 

プリンタ名 

プリンタ名を入力します （=〜 を除く英数 
字記号31文字以内）。 

ゾーン名 

ゾーン名を入力します（半角31文字以内）。 

現在のゾーン 

現在のゾーンが表示されます。 
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4.27 Bonjour 設定 


Bonjour の設定をします 0 



Bonjour 

Bonjour の使用する/しないを設定します。 

Bo 门 jour 名 

Bonjour で使用する機器名を設定します。 

(半角63文字以内） 
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4.28 LDAP 設定 


■ LDAP 設定 

LDAP の使用する/しないを設定します。 


:ファイル© 


- Microsoft Internet Explorer 


編集®表示秘お気に入り w ツール〇?ヘルブ肚 


B 回冈 




スキャン進锚芫了 
パネル操作中馆理者モ-ド） 


音理者 

しロヴ.ァゥト | 



スキャナ登録 



►TCP/IP 設定 


►NetWare 設定 

►IPP 設定 

►RP 設定 

►SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 該定 

pLDAP 設定 

►LDAP 設定 

►LDAP サーバ登録 

叫- Mail 設定 

►ネットワーク ファクス設定 

►SSLTLS 詨定 

►認〇設定 

►OpenAP 顔定 

►TCP Socket 設定 


LDAPIS 定 

LDAP 機能 


使用しない ヾ1 

「確定][クリア 1 


■ LDAP サーバ登録 

LDAP サーバを登録します。 


0 

0 


ネットワークタブの [ LDAP 設定]をクリックします。 
[ LDAP サーバ登録]をクリックします。 



LDAP サーバの設定を正し 
く行わないと、ネットワー 
クに障害が発生する場合が 
あります。本項目の設定は 
サーバの管理者が行ってく 
ださい。 


ひとこと 

LDAP サーバは5個登録で 
きます。 
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4.28 LDAP 設定 


0 


登録するサーバの @ をクリックします。 


13ネ 9ト ワーク- Microsoft Internet Explorer 


I フ 7 イル©編集©表示坠お気に入り⑻ツール® ヘルブ砂 



8 


スキヤン準«完了 
パネル操作中准理者モード） 


I ログアウト 


スキャナ登録 



No . 

厂 7 ォル LDAPt ^ —バ名称 

接続確認 0 3 

1 ® Idapl 

1 瓶職 1 nr 

l 2 


00 

l 3 


09 


09 


aa 


►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


LDAI サーメ く一覧 


I 確定 1卩 リア 1 



[接続確認]をクリックする 
と、登録している内容で 
LDAP サーバへ接続確認を 
行います。 


0 


以下の内容を設定します。 


:ファイル© 


編集®表示秘お気に入り凶ツール①ヘルブ㈣ 


S 


スキャン進«完了 
パネル操作中馆理者モード） 


[ロヴァゥト 


スキャナ登録 


►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


LDAPt ^ —バ登録 

No. 

LDAP サーノ话称 
サーノ 彳アドレス 


ポート番号 

|389 1(1-65535) 

□ SSL 使用設定 


ポート番号 (SSL) 

1636 1(1-65535) 

検索ペース 

cn=users, dc=example, dc=com 

タイムア〇卜時間 

|6〇 秒 (5-300) 

検索最大表示件数 

|1〇〇 1(5-1000) 

認証方式 

anonymous v 

ログイン名 

|anonymous 

バスワード 

1 1 

ドメイン名 

[ 

サーメ擺証方式選択 

設定値を使用 V 

referral 設定 

使用する V 

詳細検索初期設定 


名称 

含む V 

E-Mail 

含む V 

ファクス番号 

含む V 

姓 

含む V 

名 

含む V 

都市名 

含む V 

会社名 


組織名 

1含む v 


Idapl 


p 定 I 丨 クリア =[キャンセル 
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4.28 LDAP 設定 


No . 

LDAP サーバの番号が表示されます。 

LDAP サーバ名称 

LDAP サーバの名称を入力します。 

サーバアドレス 

LDAP サーバアドレスを入力します（書式： 

「*** *** *** *** 丨または FQDN 、*** の入 
力範囲： 0-255)。使用できる記号は「-」と 
「.」です。 

ポート番号 

LDAP サーバとの通信に使用するポート番号 
を入力します（入力範囲：1-65535)。 

SSL 使用設定/ポー 

LDAP サーバとの通信を SSL / TLS で行うか 

卜番号 ( SSL ) 

どうかを指定します。 

検索ベース 

LDAP 検索をする検索開始点を入力します 
(半角255文字以内）。 

タイムアウト時間 

LDAP 検索のタイムアウトを入力します（入 
力範囲： 5-300 秒)。 

検索最大表示件数 

LDAP の検索結果として受け取る最大数を入 
力します（入力範囲： 5-1000)。 

認証方式 

LDAP の認証方式を選択します。 

ログイン名 

認証方法で anonymous 以外を選択した場合 
に、ログイン名を入力します（半角255文 
字以内）。 

パスワード 

認証方法で anonymous 以外を選択した場合 
に、パスワードを入力します（半角128文 
字以内）。 

ドメイン名 

認証方法で GSS - SPNEGO を選択した場合 
に、ドメイン名を入力します（半角64文字 
以内）。 

サーバ認証方式選択 

LDAP サーバの認証方式を選択します。 

referral 設定 

referral 設定を使用する/しないを設定しま 
す。 

referral を使用すると LDAP サーバ設定で指 
定した検索ベースを起点とし、上位/下位 
を検索します。 

詳細検索初期設定 

LDAP 詳細検索を行う条件を設定します。名 
称 / E - Mail / ファクス番号/姓/名/都市名/ 
会社名/組織名の項目について、含む/同じ 
/始まる/終わるを選択します。 


詳し i ? 説明します 

認証方式の設定によって、 
入力必要な項目が異なりま 
す。 「 anonymous 」 の場合、 
ドメイン名、ログイン名、 
パスワードは不要です。 

ひとこと 

• 認証方式は使用する 
LDAP サーバで 採用して 
いるものに合わせてくだ 
さい。詳しくは使用する 
LDAP サーバのマニユア 
ルをごらんください。 

• 認証方式で 「 GSS - 
SPNEGOJ を指定した場 
合 、 Active Directory のド 
メイン名を入力します。 



WebCmecfai 
を使って 
設定する 


PageScope Web Connection を使って設定する 


4-73 



4.29 E-Mail 設定 


■ E-Mail 受信 (POP) 


POP Before SMTP によるメール送信者の認証を行うときに設定 
します。 


：ファイル© 


編集®表示秘お気に入り⑻ツール CD ヘルブ㈣ 



;T«ilk 設定 
>川設定 


▼E-Mail 設定 
►E-Mail 受信 (POP) 


►E-Mail 送信 (SMTP> 


►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


E-Mail^lM(POP) 


E-Mai® 信設定 

POP サーメ Xアドレス 

使用する V 

□ホスト名入力時はチェックをオンに 
する 


10.0 .0.0 

ログ〆ン名 

1 1 

パスワード 

コ 

APOP 認証 

接続タイムアウト 

ボート番号 
□ SSL/ILS 使用 

使用し ないV 

1 3 〇 _少 

1110 | (1-65535) 

ボート番号 (SSL/ILS) 

自動到着チェック 
ボーリング間隔 

_| (1-65535) 

有幼 v 

[15 __ (1-60) 

g3[^Z3 


E - Mail 受信設定 

Email 受信の使用する/しないを設定しま 
す 。 

POP サーバアドレス 

受信 POP ザーバアドレスを入力します（書 

式：「************」または FQDN 、*** 

の入力範囲： 0-255)。ホスト名を入力する 
ときは「ホスト名入力時にはチェックを才 
ンにする」にチェックを付けます。 

ログイン名 

POP サーバのログイン名を入力します（半 
角63文字以内）。 

パスワード 

POP サーバのログイン時のパスワードを入 
力します（半角15文字以内）。 

APOP 認証 

APOP 認証の有効/無効を設定します。 

接続タイムアウト 

サーバとの通信タイムアウトを入力します 
(入力範囲： 30-300 秒)。 

ポート番号 

サーバのポ_卜番号を入力します（入力範 
囲:1-65535)。 

SSL / TLS 使用/ポート 
番号 ( SSL / TLS ) 

SSL / TLS を使用する場合にチェックを付け 
ます。また、そのときに使用するポート番 
号も入力できます。 

自動到着チェック 

インターネットファクスの自動取得を行う 
かどうかを設定します。自動取得を行う場 
合は、ポーリング間隔を指定します。 


ひとこと 

[ホスト名入力時はチェック 
をオンにする]を選択する 
場合は、事前に DNS 設定 
が正しく行われているか確 
認してください。詳しくは 
「 TCP/IP 設定」 （ p . 4-57) を 
ごらんください。 
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4.29 E-Mail 設定 


■ E-Mail 送信 (SMTP) 

E - Mail の送信設定をします。 


:ファイル© 


- Microsoft Internet Explorer 


編集 ® 表示坠お気に入り凶ツール①ヘルブ砂 


S 


スキャン進儀完了 
パネル操作中馆理者モード） 


[ロヴァゥト 


スキャナ登録 


►ネットワークファクス設定 


►TCP Socket 設定 


E-Mafli 蓋信 (SMTP) 

E-MailiM 信設定 
スキャン送信 
状態通知機能 
トータルカウンタ通知機能 
SMTP サーノ X アドレス 

ボート番号 
□ SSL/ILS 使用 
ポート番号 (SSL/ILS) 
接続タイムアウト 
最大 メール サイズ 
サーノ瑢量 
管理者アドレス 
装置アドレス 
認証設定 

POP Before SMTP 
POP Before SMTP 時間 
SMTP 認証 
ユーザ ID 
バスワード 
ドメイン名 
i 《イナリ分割 
分割メールサイズ 


[7 吏用する v ] 

n 吏用する v 1 

Pf 吏用する H 

n 吏用する v'l 

□ホスト名入力時はチェックをオンにす 
る 

|〇.〇.〇.〇 I 


I (1-65535) 


1465 


| 6〇 ■秒 


コ (1-65535) 


無制限 




3«>yte (1-100) 


使用しない V 

區 >i> (0-60) 

使用しない V| 




使用しない vl 


[jKbyte 


(100-1 5000; ステッブ 100) 


[^ 定 丨 j クリ 7] 


E - Mail 送信設定 

Email 送信の使用する/しないを設定しま 
す 。 

スキャン送信 

スキャン送信の使用する/しないを選択し 
ます。 

状態通知機能 

状態通知機能の使用する/しないを選択し 
ます。 

卜ータルカウンタ通知 
機能 

卜ータルカウンタ通知機能の使用する/し 
ないを選択します。 

SMTP サーバアドレス 

送信 SMTP ザーバアドレスを入力します 
(書式： 「料 * ， **■ 料*.***」 または FQDN 、 

*** の入力範囲： 0 - 255)。 

ホスト名を入力するときは「ホスト名入力 
時はチェックをオンにする」にチェックを 
付けます。 

ポー ト番号 

サーバのポ_卜番号を入力します（入力範 
囲: 1 - 65535)。 

SSL / TLS 使用/ポー 
卜番号 

E - Mail 送信時に SSL / TLS を使用するかどう 
かを設定します。使用する場合はチェック 
を付け、ポ _ 卜番号を入力します。 


ひとこと 

[ホスト名入力時はチェック 
をオンにする]を選択する 
場合は、事前に DNS 設定 
が正しく行われているか確 
認してください。詳しくは 
「 TCP/IP 設定」 ( p . 4-57) を 
ごらんください。 
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4.29 E-Mail 設定 


接続タイムアウト 

サーバとの通信タイムアウトを入力します 
(入力範囲: 30-300 秒）。 

最大メールサイズ 

送信メールのサイズの制限/無制限を設定 
します。 

サーバ容量 

メ _ルサイズ制限時の SMTP サーバの容量 
を入力します（入力範囲： 1-100 Mbyte ) 〇 

管理者アドレス 

スキャナ送信時の From アドレス、ユーザ認 
証していないときの From アドレスを入力し 
ます（半角320文字以内）。 

POP Before SMTP 

POP Before SMTP の使用する/しないを選 
択します。 

POP Before SMTP 時 
間 

POP Before SMTP 時間を入力します。（入 
力範囲： 〇〜60秒） 

SMTP 認証 

SMTP サーバ認証を使用する/しないを選 
択します。 

ユーザ ID 

SMTP サーバ認証を行う場合のユーザ ID を 
入力します。（半角63文字以内） 

パスワード 

SMTP サーバ認証のパスワードを入力しま 
す。（半角15文字以内） 

ドメイン名 

SMTP サーバのドメイン名を入力します。 

バイナリ分割 

大容量のメールを小さなサイズに分割して 
送信するかどうかを設定します。メール 
サーバ側でメール1通あたりの最大容量が 
制限されている環境で、制限容量を超える 
データを送信する場合などに使用します。 

分割メールサイズ 

バイナリの分割サイズを入力します（入力 
範囲:100-15000 kbyte ) 〇 


詳明します 

POP Before SMTP による 
ユーザ認証を行うには POP 
によるメールサーバへのア 
クセスが正しく行われるよ 
うに設定する必要がありま 
す。詳しくは 「 E - Mail 受信 
( POP )」( p . 4-74) をごら 
んください。 


詳。説明します 

•メ _ルサーバ側でウイル 
ススキヤンソフトを使用 
している場合は、バイナ 
リ分割機能を使用できな 
いことがあります。詳し 
くはネットワーク管理者 
にお問い合わせくださし、。 

• バイナリ分割されたメー 
ルを受信するには、分割 
メールの受信をサボート 
するメールクライアント 
ソフトが必要になります。 
お使いのメールクライア 
ントソフトによつては、 
分割メールを受信しても 
結合できない場合があり 
ますのでご注意くださし、。 


4-76 


PageScope Web Connection を使って設定する 



4.30SSL/TLS 設定 


SSL / TLS の設定をします。 SSL / TLS を有効にすると、本機とク 
ライアントコンピュータ間の通信を暗号化し、パスワードや通 
信内容の漏洩を防止します。 

証明書がインストールされているときは、以下の画面が表示さ 
れます。 


ネ9トワーク- Microsoft Internet Explorer 


ファイル (£) 編集 (£) 表示祕お気に入り⑻ツール①ヘルプ ( ti ) 


B 回® 




スキャン準«完了 
バネル操作中馆理者モード） 


管理者 

し □ヴ•ァ〇卜 | 



スキャナ登録 




証明書がインストールされていないときは、以下の画面が表示 
されます。 


ひとこと 

表示内容は登録した内容に 
より異なります。 
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4.30 SSL/TLS 設定 


証明書を自分で作成するか、認証局の書式を入手してインス 
卜ールすると SSL/TLS が有効になります。 


ネ9トワーク— Microsoft Internet Explorer 


ファイル® 編集® 表示⑻お気に入りがツール①ヘルプ 


S 


スキャン進儀完了 
パネル操作中理者モード） 


スキャナ登録 


►NetWare 設定 

MPP 設定 

►FTP 設定 

►S_P 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalkS® 

卜 Bonjour 敦定 

►LDAP 設定 

—E-Mail 設定 

►ネッ トワークファクス設定 


|VSSL 汀 LS 設定 

►SSLJLS 設定 

►劫作設定 

►認 a 設定 

>0|>enAPI 該定 

►TCP Socket 設定 


SSLTLS 情報 

SSL 証明書はインストールされて I 、ません。 


网 


[設定]をクリックすると、証明書の登録内容の変更や削除、新 
規登録ができます。 
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4.30 SSL/TLS 設定 


■ 証明書の作成 


0 

0 


[設定]をクリックします。 

機能選択画面が表示されます。 

作成する方法「証明書を自己で作成する」または「証 
明書の発行要求をする」を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

登録画面が表示されます。 


ファイル© 


- Microsoft Internet txpiorer 


編集®表示坠お気に入り込）ツール〇?ヘルブ妙 


B 回冈 


スキャン進«完了 
パネル操作中馆理者モ-ド） 


I ロヴアウト 


|スキャナ登録 


►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


SSLTLS 設定 
® 証明書を自己で作成する 
〇 証明書の発行要求をする 
〇 証明書をインストールする 
暗号強度を設定する 
証明書を破棄する 
SSL 使用モードを設定する 


p へ丨[[クリア丨丨 キャンセル 
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4.30 SSL/TLS 設定 


0 


各項目を入力します。 
証明書を自己作成する例 


ネ9トワーク - Microsoft Internet Explorer 


ファイルの編集® 表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルブ 


[ロヴァゥト 


S 


スキャン進儻完了 
パネル操作中准理者モード） 


スキャナ登録 


，丁‘ ilk 設定 
>ur 設定 


►ネットワーク ファクス 定 


▼ ssi _ m_s 設定 
►SSLATLS 設定 


►TCP Socket 設定 


証明書を自己で作成する 

コモンネーム 
組織名 
部門名 
市区町村名 
都道府県名 
国別記号 


[Trainmq 


[Education — 


[ Shinagawa — 


[JP ^ 


有効開始の日付 

|2006/11/27 20:06:29 

有効期間 

|3〇 1〇-3650) 

暗号強度 



3 DES _168 bits , RC 4_ I 28 bits , DES _56 bits or RC 4_40 bits ^ 

SSL / ILS 使用モード 

音理者モードとューザモード v 

|確定 || クリア||戻る||キャンセル| 


「証明書を自己で作成する」を選択した場合 


コモンネ _ ム 

本機の IP アドレスまたはドメイン名が表示 
されます。本機にアクセスしたときの内容 
で表示されます。 

組織名 

組織名証明書を作成するときの組織名、団 
体名を入力します（半角 ASCII 63文字以 

内)。 

部門名 

部門名証明書を作成するときの部門名を入 
力します（半角 ASCII 63文字以内）。 

市区町村名 

市町村名証明書を作成するときの市町村名 
を入力します（半角 ASCII 127文字以内）。 

都道府県名 

都道府県名証明書を作成するときの都道府 
県名を入力します（半角 ASCII 127文字以 

内)。 

国別記号 

国名証明書を作成するときの国名を 

ISO 03166 で規定されている国コードで入力 
します （2 文字）。 

アメリカ： US 、 イギリス： GB 、 イタリア： 

IT 、 オーストラリア： AU 、 オランダ： NL 、 
カナダ： CA 、 スペイン： ES 、 チェコ： CZ 、 
中国： CN 、 デンマーク： DK 、 ドイツ： DE 、 
日本： JP 、 フランス： FR 、 ベルギー： BE 、 
ロシア ： RU 

有効開始の日付 

有効期限の開始日を入力します。本画面を 
表示したときの日付、時刻が表示されます。 


ひとこと 

証明書を自己で作成する場 
合は「証明書を自己で作成 
する」を選択します。 
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4.30 SSL/TLS 設定 


有効期間 

証明書の有効期間を開始日からの経過日数 
で入力します（入力範囲： 1-3650 日）。 

暗号強度 

暗号化方式を選択します。 

SSL / TLS 使用モード 

SSL / TLS を適用するモードを選択します。 


「証明書の発行要求をする」を選択した場合 


コモンネ_ム 

本機の IP アドレスまたはドメイン名が表示 
されます。本機にアクセスしたときの内容 
で表示されます。 

組織名 

組織名証明書を作成するときの組織名、団 
体名を入力します（半角 ASCII 63文字以 

内)。 

部門名 

部門名証明書を作成するときの部門名を入 
力します（半角 ASCII 63文字以内）。 

市区町村名 

市町村名証明書を作成するときの市町村名 
を入力します（半角 ASCII 127文字以内）。 

都道府県名 

都道府県名証明書を作成するときの都道府 
県名を入力します（半角 ASCII 127文字以 

内)。 

国別記号 

国名証明書を作成するときの国名を 

ISO 03166 で規定されている国コードで入力 
します （2 文字）。 

アメリカ： US 、 イギリス： GB 、 イタリア： 

IT 、 オーストラリア： AU 、 オランダ： NL 、 
カナダ： CA 、 スペイン： ES 、 チェコ： CZ 、 
中国： CN 、 デンマーク： DK 、 ドイツ： DE 、 
日本： JP 、 フランス： FR 、 ベルギー： BE 、 
ロシア ： RU 


[確定]または[次へ]をクリックします。 


0 


証明書が登録または取得できます。 

〇証明書発行を要求した場合は、手順5に進みます。 
〇自己作成した場合は、ここで終了します。 

表示された証明書の内容を保存またはコピーします。 


続いて証明書をインストールします。 


ひとこと 

認証局に証明書の発行要求 
をする場合は「証明書の発 
行要求をする」を選択しま 
す0 
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4.30 SSL/TLS 設定 


■ 証明書のインスト_ル 

認証局から発行された証明書をインストールします。 

❶ 


0 


[設定]をクリックします。 
機能選択画面が表示されます。 


「証明書をインストールする」を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



本文入力画面が表示されます。 


発行された証明書の内容をコピーして本文に貼付け、 
[次へ]をクリックします。 


編集®表示坠お気に入り⑻ツール ( D ヘルブ ㈣ 




スキヤン進儀完了 
パネル操作中馆理者モード） 


Q ロヴァゥト 


►IPP 設定 

►np 設定 

► SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 敦定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネットワーク ファクス設定 

▼SSL 汀 LS 設定 

►SSLJLS 設定 

►a 作設定 

►認 a 設定 

►OpenAP 暖定 

►TCP Socket 設定 


証明書をインストールする 


OqGoVuA2DJdhUPh 

r09pskQsEVesXJTwiUHxE+y9/4vt+AA2p2eLznLxP5ZDI47oe 

TT2ZZKisqfwTkDz 

wlf0HZ43 so 6v6uFrHhQgGmfOLto6k39mTUcBs36ttJyziLfr2 

2KLHlrX080PxeXU 

09rcS2qUUgqiSskIpu== 

—END CERTIFICATE - 


し 欠へ 丨丨 クリア][戻る」匚キヤンセル 
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4.30 SSL/TLS 設定 


0 


暗号強度、使用モードを選択して[インストール]を 
クリックします。 



- Microsoft Internet txpiorer 


編集®表示坠お気に入り込）ツール〇?ヘルブ砂 


B 回冈 


管理者 


スキャン進锚完了 
パネル操作中馆理者モード） 



スキャナ登録 



►TCP._1P 設定 
►NetWare 設定 


暗号強度を設定する 

暗号強度 


►IPP 設定 

►np 設定 

► SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 敦定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネッ ト ワークファクス設定 

▼SSL 汀 LS 設定 

►SSLATLS 設定 

►勘作 設定 

►認 a 設定 

►OpenAP 顔定 

►TCP Socket 設定 


I 3 DES 168 bits , RC 4128 bits , DES 56 bits or RC 4 40 bits v 

SSL 使用モードを設定する 

SSL / TLS 使用モード [_ 音理者モ-ドとユーザモード _ 

I インスト-ル+ヤンセル I 



新たに証明書を作成した場 
合は、いったん管理者モー 
ドをログアウトしてくださ 
い0 
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4.30 SSL/TLS 設定 


■ 暗号強度の設定 

0 


SSL/TLS 設定画面で「暗号強度を設定する」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


3ネクトワーク- Microsoft Internet Explorer 

B 同® 

I ファイル©編集® 表示切お気に入り⑻ツ'•ル® ヘルブ (ti) 

rg 


5 


スキャン準«完了 
パネル操作中准理者モード） 


スキャナ登録 


►ネッ トワークファクス設定 


▼SSLffLS 設定 
►SSLATLS 設定 


►TCP Socket 設定 


SSLTLS 設定 

証明書を自己で作成する 
〇 証明書の発行要求をする 
証明書をインストールする 
® 障号強度を設定する 

〇 証明書を破棄する 
O SSL 使用モードを設定する 


欠へ | 07 リア I 丨 キャンセル 


0 


暗号強度を選択し、[確定]をクリックします。 


i ファイル© 


編集®表示秘お気に入り ㈤ ツ-ル®ヘルブ砂 




スキャン進锚芫了 
パネル提作中馆理者モード） 


►ネッ トワークファクス設定 


▼SSLATLS 設定 
►SSL 汀 LS 設定 


►TCP Socket 設定 


暗号強度を設定する 
暗号強度 


3 DES 168 bits , RC 4 128 bits , DES 56 bits or RC 4 40 bits v 


[^定 丨 I 戻る] [ キャンセル 
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4.30 SSL/TLS 設定 


■ 証明書の破棄 



SSL / TLS 設定画面で「証明書を破棄する」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


3ネ，トワーク - Microsoft Internet Explorer 

B 回冈 

:ファイルの編集 (£) 表示⑻お気に入り⑻ツール〇)ヘルブ ( U ) 

7 g 

スキャン準僱完了 

バネル操作中馆理者モード） 



管理者 

l ロヴアウト I 


►TCP1P 設定 
►NetWare 設定 
►IPP 設定 
►FTP 設定 
* SNMP 設定 
►SMB 設定 


SSL/TLS 設定 

証明書を自己で作成する 
〇 証明書の発行要求をする 
証明書をインストールする 
〇 暗号強度を設定する 
® 証明書を破棄する， 

〇 SSL 使用モードを設定する 


►AMeTalk 設定 


卜 Bonjou 丨該定 


►LDAP 設定 
►E-Mai 顔定 


► ネッ トワ'-クファクス該定 


▼ssLnrLS 設定 
►SSL/TLS 設定 


►勘作設定 


►認〇設定 
►OpenAP 厳定 


►TCP Socket 設定 


スキャナ登録 



p 欠へ j [クリ 7 丨 [+ ヤン IZ ル ^] 


0 


メッセージを確認し、[〇 K ] をクリックします。 


'3 ネ 9 トワーク — Microsoft Internet Explorer 

区) 

I フ7イル © 編集 ® 表示幼お気に入り⑻ツール ® ヘルブ (ti) 

穿 1 


S 


スキャン準儇完了 
パネル操作中理者モード） 


スキャナ登録 


►TCP/IP 設定 

卜 NetWare 設定 

►_PP 設定 

►FTP 設定 

►SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

>Bon|our 設定 

►LDAP 設定 

叫 - Mail 設定 

►ネッ トワークファクス詨定 

▼SSL/TLS 設定 

►SSL/TLS 設定 

►勘作設定 

»■ 認 s 設定 

►OpenAP ■設定 

►TCP Socket 設定 


証明書を破棄する 

破棄してもよろしいですか？ 


邑《|丨 戻る コ [ ヰヤンセル 
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4.30 SSL/TLS 設定 


■ SSL 使用モードの設定 


SSL を使用するモ _ ドを選択します。 



SSL/TLS 設定画面で「証明書を破棄する」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 





- Microsoft Internet Explorer 


編集®表示幼お気に入りがツール ( D ヘルプ(拉 


スキャン進锚芫了 
バネル操作中馆理者モ-ド） 


B 回冈 


衆 


管理者 

し □ラ.アウト I 


►TCP.IP 設定 
►NetWare 設定 
MPP 設定 
►FTP 設定 
> SNMP 設定 
►SMB 設定 
►AppleTalk 設定 
卜 Bonjour 敦定 
►LDAP 設定 


SSLTLS 設定 

証明書を自己で作成する 
〇 証明書の発行要求をする 
証明書をインストールする 
〇 暗号強度を設定する 
〇 証明書を破棄する 
@:涵吏用乇ードを設定する: 


設定 



•►劫作設定 


»■認〇設定 


K>penAP ■設定 


►TCP Socket 設定 


f 欠へ j [クリア 丨 [+ヤン tz ル] 


0 


使用モードを選択し、[確定]をクリックします。 


ファイル® 


- Microsoft Internet Explorer 


編集®表示秘お気に入り込）ツ-ル0?ヘルブ41> 


B 回冈 


11 


管理者 

□う.ァ〇卜 I 


く<^スキャン準儀完了 

パネル操作中馆理者モ-ド） 


SSL 使用モードを設定する 

SSL / TLS 使用モード 管理 者モードとユ ーザモード 

(¥$] I クリア J IW ] I キャンセル I 



►TCP.IP 設定 
►NetWare 設定 
MPP 設定 
►FTP 設定 
» SNMP 設定 
►SMB 設定 
►AppleT.Hk 設定 
卜 Bonjour 敦定 
►LDAP 設定 


►E-Mail 設定 
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4.30 SSL/TLS 設定 


■ 動作設定 


SSL サーバに対して本機がクライアントとして接続するとき、 
SSL サーバ証明書の有効期間が過ぎている場合にどのように動 
作するかを指定します。 


❶ 

0 

e 


ネットワークタブの [ SSL / TLS 設定]をクリックしま 
す。 

[動作設定]をクリックします。 

動作内容を設定し、[確定]をクリックします。 


継続 

サーバの証明書の有効期間が失効している 
場合でもジョブを継続します。 

ジョブを削除 

サーバの証明書の有効期間が失効している 
場合はジョブを削除します。 


ネ，トワーク - Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集®表示邸お気に入り込）ツール0?ヘルブ妙 


E 回冈 





►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


動作設定 

証明書無効時処理 


柑梡 V 


I 確定 1卩 リア 1 


ひとこと 

設定の対象となる機能は以 
下のとおりです。 

• SMTP over SSL 

• POP over SSL 

• LDAP over SSL 
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4.31 認証設定 


■ ユーザ 認証/部門管理 


0 

0 


ネットワークタブの[認証設定]をクリックします。 
以下の内容を設定します。 


ユーザ認証 

ユーザ認証の種類を認証しない/外部 
サー/《認証/本体装置認証から選択しま 
す。 

パブリツクユーザ 

ユーザ認証を行った場合、パブリック 
ユーザを許可する/しないを設定しま 
す。 

外部認証サーバタイプ 

外部サーバ認証を行う場合、サーバの夕 
イプを選択します。 

Active Directory —デ ノオ 
ノレトドメイン名 

Active Directory の場合のデフオルトドメ 
イン名を入力します。 

NTLM —デフオルトドメ 
イン名 

NTLM の場合のデフオルトドメイン名を 
入力します。 

NDS —デフオルト NDS 
ツリー名 

NDS の場合のデフオルト NDS ツリー名 
を入力します。 

NDS —デフオルト NDS 
コンテキスト名 

NDS の場合のデフオルト NDS コンテキ 
スト名を入力します。 

部門管理 

部門管理を行う/行わないを選択しま 
す。 

部門管理認証方式 

部門管理の認証方式を選択します。 

ユーザ認証/部門管理の 
連動 

ユーザ認証と部門管理を連動して認証す 
るかどうかを選択します。 

ユーザカウンタ割り当て 
数 

ユーザカウンタの割当数を入力します。 
(入力範囲：1〜 999) 

上限値到達時の動作 

設定した上限値にコピーやプリント枚数 
が達したときの動作を設定します。 


4-88 


PageScope Web Connection を使って設定する 



4.31 認証設定 


ネ9トワーク - Microsoft Internet Explorer 


ファイル® 編集 ® 表示⑼お気に入り⑻ ツールヘルブ 




スキャン進锚完了 
バネル操作中馆理者モード） 


管理者 



スキャナ登録 



►TCP1P 設定 

■ 

ューザ認証部門管理 

►NetWare 設定 

認言正方式 !本体装 匿 認_1 q 

►IPP 設定 

> ^ ブリック ユーザ 

►FTP 設定 

外部認証サーノ X タイブ 

►S_P 設定 

Active Directory 

►漏設定 

デフオルトドメイン名 

►AppleTalk 設定 

NILM 

卜 Bonjour 讀定 

デフオルトドメイン名 

►LDAP 設定 

NDS 

デフオルト NDS ツリー名 | ^ 

►E-Mai ■設定 

►ネッ トワークファクス設定 

デフオルト NDS コンテキスト名| 

►SS し TLS 設定 

部門管理 音理する v 

▼認 a 設定 

部門管理認証方式 

►ユーザ認 a/s 門音理 

ユーザ 認証/ §13門 認証の 連動 | 速 劫し ない v | 

►自勘ロウ■アウト 

ユーザ カケノタ割り当て数 |500 |(1-999) 

►OpenAPI 設定 

上限値到達時の動作 | ジ a プ停止 v 

►TCP Socket 設定 


1 クリァ J 




0 


[確定]をクリックします。 
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4.31 認証設定 


■ 自動ログアウト 

管理者モード、ューザモードの自動ログアウトを設定します。 
ここで設定した時間内に操作が行われない場合、自動的にログ 
アウトされます。 


:ファイル© 


編集®表示秘お気に入り ㈤ ツ-ル ( D ヘルブ ( ii ) 


8 


スキャン準《完了 
パネル J* 作中 (B 理者モード） 


►NetWare 設定 

►IPP 設定 

►HP 設定 

► S_P 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 設定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネッ トワークファクス設定 

►SSLTLS 詨定 

▼ 認 11 設定 

►ユーザ 認035門音瑾 

「 ► 自 a ログアウト 

►OpenAPI 設定 

►TCP Socket 設定 


自動ログアウト 

管理者モードログァウト時間 
ユーザモードログアウト時間 


I 確定 1卩 リア 1 


管理者ログアウト 

自動ログアウト時間を入力します（入力 
範囲：1-10、20、30、40、50、60分）。 

ユーザ ログアウト 

自動ログアウト時間を入力します（入力 
範囲：1-10、20、30、40、50、60分）。 
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4.32 0 penAPI 


OpenAPI を設定します。 


13ネ，トワーク— Microsoft Internet Explorer 

B 同 区) 

I ファイル©編集©表示⑽お気に入り⑻ツール®ヘルブ妙 

7 S 


s 


スキャン準俄完了 
パネル操作中理者モード） 


スキャナ登録 


►NetWare 設定 

►IPP 設定 

►FTP 設定 

►SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 敦定 

►LDAP 設定 

►E-Mai ■設定 

►ネッ トワークファクス該定 

►SSL'TLS 設定 

► 認 E 設定 

卜 OpenAPI 設定 

►TCP Socket 設定 


OpeiiAH 
ポート番号 
□ SSL/TLS 使用 
ボート番号 (SSL/TLS) 


50001 


J (1-65535) 


150003 1 (1-65535) 


き定丨 I クリア] 


ホート畨万 

ポート番号を入力します（入力範囲： 1- 
65535) 〇 

SSL / TLS 使用/ポート番 
号 （ SSL / TLS ) 

SSL / TLS を使用するかどうかを設定しま 
す。使用する場合はチェックを付け、 

ポート番号を入力します。 


ひとこと 

SSL / TLS 設定が有効の場合 
のみ、 [ SSL / TLS 使用]、 
[ポー■卜番号 ( SSL / TLS )] 

を設定できます。 



WebCmecfai 
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4.33 TCP Socket 設定 


TCP Socket の設定を行います。 TCP Socket は、コンピュータ 
のアプリケーシヨンソフトと本機のデータ通信に使用されます。 


❶ 

0 


ネットワークタブの [TCP Socket 設定]をクリックし 
ます。 


以下の内容を設定します。 


TCP Socket 

TCP Socket を使用する/しないを設定 
します。 

ポート番号 

ポート番号を入力します。（入力範囲：1 
〜 65535) 

SSL/TLS 使用 

SSL / TLS を使用する場合はチェックを付 
けます。 

ポート番号 ( SSL / TLS ) 

SSL / TLS 使用時のポート番号を入力しま 
す。（入力範囲：1〜 65535) 

TCP Socket (ASCII 

Mode ) 

ア スキーモー ドで TCP Socket を使用す 
る/しないを設定します。 

ポート番号 （ASCII 

Mode ) 

ポート番号を入力します。（入力範囲：1 
〜 65535) 


ファイル©編集®表示坠お気に入り凶ツール®ヘルブ砂 


S 


スキャン進锚芫了 
パネル操作中馆理者モード） 


►ネッ トワークファクス設定 


TCP Socket 設定 

(TCP Socke 傲定変更畤は装匿の電源を入れなおじ C ください） 


TCP Socket 

使用する 

i 

ポート番号 
□ SSL/ILS 使用 

159158 

(1-65535) 

ボート番号 ( SSL / ILS ) 

159159 

(1-65535) 

TCP Socket(ASCn Mode ) 

使用する 

i §| 

ボート番号 (ASCII Mode ) 

159160 

(1-65535) 


I 確定 1卩 リア 1 


0 


[確定]をクリックします。 


必 Wto ： 


_てください 

TCP Socket の設定を変更 


したときは、本機の電源 
を入れ直してください。 

• 主電源スイツチを OFF / 
〇 N する場合は、主電源 
を〇 FF にして、10秒以 
上経過してから〇 N にし 
てください。間隔をあけ 
ないと、正常に機能しな 
いことがあります。 


ひとこと 

• SSL / TLS 設定が有効の場 
合のみ、 [ SSL / TLS 使 
用]、[ポー■卜番号 （ SSL / 
TLS )] を設定できます。 

• TCP Socket 設定を「使用 
しない」に設定すると、 
いくつかのコンピュータ 
上のアプリケーションが 
使用できなくなる可能性 
があります。 
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スキャナ機能で困ったとき _ 

機能で 

困った 

とぎ 


ここでは、スキャナ機能を使用しているときに起きる現象や対処方法について説明 
しています。ここに記載されていない現象が起きたときや、問題が解決しないとき 
はサービス管理店にお問合わせください。 


5.1 トフフノレンユーナインワ . 5-2 

5.2 ネットワークエラーリスト .5-3 





5.1 トラブルシューテイング 


• コンピュータから本機に接続したときに、 エラー ダイアログが表示される場合 
〇本機の ip アドレスを確認してください。 

〇それでも接続できない場合は、ネットワーク管理者にお問合わせください。 

•「SMTP が使用出来ません」 「FTP が使用できません」と表示された場合 
〇ネットワークコネクタが正しく接続されているか確認してください。 
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5.2 ネットワ_クエラーリスト 


エラーメ ッ セージが表示されたときは以下のように対処してくださし ヽ。 


メ ツセー ジ 

原因と対処方法 

ネットワークに接続できません 
でした 

ネットワークに接続できませんでした。ネットワークケーブルが 
正しく接続されているか確認してください。また、「管理者設定」 

の「ネットワーク設定」が正しく行われているか確認してくださ 
い。 

同報可能件数オーバーのため、 
指定された通信方式の宛先は選 
択できません 

同報可能件数をこえて宛先を指定しています。同報宛先の数を減 
らし、数回に分けて指定してください。 

HDD の容量オーバーのため、 
ボックスに画像を保存できませ 
んでした。履歴を確認してくだ 
さい 

HDD がいっぱいになりました。不要なデータを削除してから保 
存しなおしてください。 

ボックスの登録数が上限値です 

登録できるボックスの上限をこえています。不要なボックスがあ 
れば削除してから登録しなおしてください。 

ボックスに登録されているド 
キュメント数が上限値です 

ひとつのボックスに登録できるドキュメントの上限をこえていま 
す。不要なドキュメントがあれば削除してから登録しなおしてく 
ださい。 

ジョブの登録が上限値です。登 
録中のジョブが終了するまでし 
ばらくお待ちください 

登録されているジョブの上限をこえています。終了するまで待つ 
か、現在のジョブを削除してください。 


スキヤナ 
機能で 
困った 
とぎ 


スキャナ機能で困ったとき 
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5.2 ネツ ト ワークエラー リスト 
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スキャナ機能で困ったとき 
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付録 


ここでは、ネットワーク/スキヤナ機能の製品仕様や、入力文字の一覧などの情報 
を記載しています。 

6.1 製ロロロ仕様 .6-2 

6.2 文字を入力するには .6-4 

6.3 入力文字一覧 .6-10 

6.4 用語集 .6-12 

6.5 使用別索引 .6-19 

6.6 項目別索弓 I .6-21 








6.1 製品仕様 


■ スキャナ機能 


項目 

仕様 

スキャン速度 

コピー機と同じ 

スキャン可能範囲 

コピー機と同じ（最大 A3) 

機能 

E-Mail 送信 
ファイル送信 （ FTP) 

ファイル送信 (SMB) 

ボックス保存 

スキャナ解像度 

200/300/400/600dpi 

読込可能な用紙サイズ 

A3/A4 L3/A4/A5/A5 L3/B4/B5 L3/B5/B6 a/8.5 x 11 a/8.5 x 1 1/5.5 x 
8.5/5.5 x 8.5 Li/8.5 x 14/11 x 17/ はがき 

特殊機能 

混載原稿、 z 折れ原稿、両面とじ方向、枠消し、折り目消し、原 
稿セット方向 


■ ネットワーク機能 


項目 

仕様 

タイプ 

組み込み型 

フレーム タイプ 

IEEE802.2/802.3 / Ethernet 11/ IEEE 802.3 SNAP 

接続ケ _ ブルタイプ 

10Base-T/100Base-TX 

コネクタ 

RJ-45 

対応プロトコル 

TCP/IP (BOOTP 、 ARP 、 ICMP 、 DHCP 、 SNMP 、 HTTP 、 FTP 、 
SMTP 、 POP 、 IPP 、 SMB 、 LPD 、 SLP 、 SSL) 、 IPX/SPX 、 
AppleTalk (EtherTalk)、LDAP 

対応 LDAP サーバ 

OpenLDAP 2.0.27、Active Directory 、 Exchange5.5 、 Netscape/ 
iPlanet Directory Server、Novell Netware5 NDS、Novell 
eDirectory 8.6/8.7 > LotusDominoServer* 

対応 LDAP プロトコル 

LDAP プロトコルバージョン 3 ( バージョン 2 はサボートせず） 

対応 SSL バージョン 

SSL2 、 SSL3 、 TLS1.0 ( サーバ側に x.509 証明書がインストール 
されていること） 

マルチプロトコル 

自動判別 

ネットワーク設定ツール（汎用） 

Network Setup 

ネットワーク設定ツール（専用） 

Web ブラウザ (Netscape Navigator、Internet Explorer) 

動作環境 

温度〇〜 50°C 
湿度 5 〜 80% 

状態表示 LED 

グリーン LEDx2 個 

設定 

不揮発性メモリに保存 


*LotusDominoServer 使用時に検索条件で「含む」「終わる」を選択した場合、正しく動作しません。 
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6.1 製品仕様 


重要 

仕様は改良のため、予告なく内容を変更することがあります。あらかじめご了承くださしヽ。 


状態表示 LED 


LED の点灯状況 

ネットワーク部の状態 

下部 LED 点灯 

リンク確立時 

下部 LED 点滅 

データ送受信時 

上部 LED 点灯 

ネットワークスピード 100 Mbps の時 

上部 LED 点灯せず 

ネットワークスピード 10 Mbps の時 


10/100Base-T 用 UTP ケーブルの仕様 

• ネットワーク上の RJ-45 コネクタに接続するために 10/100Base-TUTP ケーブルを設 
定するときは、以下の一般的な Ethernet 標準を用います。また、ケーブルはカテゴ 
リ ー5 以上のケーブルを使用してください（長さに依存します）。 


ピン番号 

色 

Ethernet 

8 

青/白 


7 

青 


6 

オレンジ/白 

Receive - 

5 

グリーン/白 


4 

グリーン 


3 

オレンジ 

Receive + 

2 

茶色/白 

Transmit - 

1 

茶色 

Transmit + 
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6.2 文字を入力するには 


部門登録や不定形紙の登録などで名前を入力するときに表示さ 
れる、文字入力画面の操作について手順を説明します。数字を 
入力するときはテンキーから直接入力もできます。 

文字入力画面には以下のような種類があります。 

例 

パスワード入力画面： 


管理者ぬフ -F 

管理者 WU 7- F を入力 Ua 扣 


管理者 a スフ-ド tHHHBHHS 


_ 


::::: ： ^1 ：： R1 

•••：••：••：••：••：.：••：••：.：••：••：••：••：.：••：••：••：••：•••• 

............. 


i 謂 yy 


iTninTiinuTi 

s h 1 〇 I I A I 


:::::::::::: 


|q Iw le ]r It ]y lu | i | 〇 | P | @ | [ | 


:::::::::::: 



；；；；；；； 

1111 


I ::::::::::::::::::::: Z (x 1 ； c 1 V I b in 1 r 

ill 1 1 V I shift 1 






不定形紙名称変更画面 



用紙サイズ(こ名称を付けられます 


memory l| |H 

1 

■矍拜鱺__111111111111111 

1 

國圍圍關_國國圍■固 

■ 

1 


■ 

1 


■ 

I 

___■圃圃|■麵圈 

wsisiOTnnBramaBan 


ここでは、文字入力の方法を不定形紙名称変更画面で説明しま 
す0 


ひとこと 

ユーザ名、プログラム名、 
BOX 名、グループ名、アド 
レス帳に「¥」や「〜」を使 
用した場合、 PC から参照 
すると文字化けをおこすこ 
とがあります。 
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6.2 文字を入力するには 


■ 英数字を入力する 



表示されているキーボードから、入力する文字のキー 
を押します。 

〇大文字、記号を入力する場合は、 [Shift ] を押しま 
す。 

〇全角の英数字を入力する場合は[全角]を押しま 
す。 

〇数字はテンキーからでも入力できます。 

文字ボックスに入力した文字が表示されます。 


用紙サイカこ名称を付吒姑す 


用紙名称 ■ 


メモリ残量100% 


I 一 |「削 ] 


IF 2 Ii3 I 4 1:5 1 g 1；71；8 1F9 ]Ft 


1 » J' 1 [r (■ I y ] u I i [0 (p 1 @1 [1 


日本全角 I pt 字コ-卩入力 


mozph^j 


■ ひらがなを入力する 


% 


[日本語]を押します。 


表示されているキーボードから、入力する文字のキー 
を押します。 

〇濁音（「がぎぐげご」など）や半濁音（「ぱぴぷぺ 
ぼ」）、拗音（「きやきゆきよ」など）を入力する場 
合は、[他かな]を押します。 


用紙サイカこ名称を付吒姑す 

メモリ残量100% 




P 





_ 

mmm 

pipwips 

國國 

匯 

Mm 

B 

_ 


p85|iiii]iMi 

lute 

■ 


M 

n 

_ 圔 ■ 

网 Bl 關 

國 pi 

B 


m 

園 

___ 

pi pi pi 

mm 

■ 

DBM 





0 


[無変換]を押します。 

文字ボックスに入力した文字が表示されます。 


詳 bj 説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[―]、 

[—] で修正する文字に 
カーソルを 合わせ、 [削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 


ひとこと 


[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 



• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[―]、 

[—] で修正する文字に 
カーソルを 合わせ、 [削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 


ひとこと 

[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 
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6.2 文字を入力するには 


■ カタカナを入力する 


[日本語]を押します。 

[カタカナ]を押します。 

表示されているキ_ボ _ ドから、入力する文字のキ_ 
を押します。 

〇濁音（「ガギグゲゴ」など）や半濁音（「パピプぺ 
ポ」）、拗音（「キャキュキヨ」など）を入力する場 
合は、[他カナ]を押します。 

〇半角のカタカナを入力する場合は[半角]を押しま 
す。 

文字ボックスに入力した文字が表示されます。 



隱]除 I 




’ァ1ィ1ゥ1ェ1ォ1 

ナ1二 ヌ ネ ノ1 

ラ | N | ル1 

力1キ1ク■ヶ1コ1 

ノ 1 ヒ1，1 I-M 

R 71[口| 

サ 1 1 lirl 1 

マ1 1厶1 1モ1 

- 1 

「夕》チ 1 1-1 n 

ャ1ュ1ョ1门1コ i 

'ノ 11他计11 


IlL£Sj 


1L キャンセル J [I ok 


詳 U 説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[―]、 

[—] で修正する文字に 
力ーソルを合わせ、[削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 


ひとこと 

[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 


用紙サイ允名称を付けられます 


メモリ残量100% 
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6.2 文字を入力するには 


■ 漢字を入力する 


0 

0 


[日本語]を押します。 


表示されているキ_ボードから、入力する文字のキ_ 
を押します。 

〇濁音（「がぎぐげご」など）や半濁音（「ぱぴぷぺ 
ぼ」）、拗音（「きやきゆきよ」など）を入力する場 
合は、[他かな]を押します。 


用紙サイカこ名称を付吒姑す 

メモリ残量100% 

■麵 ■ 

1 


IBIiEsIpoiI 


Jill 

麵國■固固 

匯 IB 画 . 

SH 

gn-BI 

圔 ■■■■ 

HIVBIH 

圏 



類 . Bl 函 . 



BBBiufii 


_ 画 


111 PSH 111 gjjjii 里 jUgipii 


0 

0 


[変換]を押します。 


変換候補選択画面が表示されます。 

表示された候補の中から入力したい漢字のキーを押し 
ます。 


用紙サイカこ名称を付吒姑す 

メモリ残量100% 

ggu ~~ • 

111.. . J 


_ 対象 1 


大正 




対称 


+賞 


対症 


対照 




[+0-3 J 



• 熟語単位で変換できます。 
• 入力した文字が、変換の 
対象になります。 


• 変換を中止するときは、 
[キャンセル]を押しま 
す0 
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6.2 文字を入力するには 


0 


[0K] を押します。 

文字ボックスに確定した文字が表示されます。 


■ 文字コードで入力する 

16 進数 （1 〜0、 A 〜 F の組合わせ）の文字コードで、文字や 
記号を入力します。 



[文字コード入力]を押します。 


詳 bj 説明します 

候補が12個以上ある場合 

に、 [0] または [0] の 

キーが 現れます。 

• [0] を押すと前候補が 
表示されます。 

• [0] を押すと次候補が 
表示されます。 

詳説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[―]、 

[― •] で修正する文字に 
カーソルを 合わせ、 [削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 


ひとこと 

[キャンセル]を押すと設定 
は変更されません。 
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6.2 文字を入力するには 


0 


表示されているキーボードから、文字コ _ ドを入力し、 
[入力]を押します。 


用紙サイカこ名称を付吒姑す 

メモリ残量100% 


f 用紙名称 111 i 

id-L 

二 1 |_于 | 

:; lift 編 

■ 

■ 

■■ 

IIHHBl 入力 l 

1111111111 

. 





1111111111111 

I ： 1{2 ('3 

141 5 Ig It is is Id I I 


::::::: LillLJlli 

|E |F 


" 1 


[ 

キャンセル i i ok 1 


文字コードにしたがって、文字ボックスに文字が表示 
されます。 


詳 bj 説明します 

• 入力した文字や数字を修 
正する場合は、[―]、 

[—] で修正する文字に 
カーソルを 合わせ、 [削 
除]を押し、文字や数字 
を入力します。 

• 入力した文字を全て取消 
す場合は、【クリア】を押 
します。 

• 設定する項目によって、 
使用できない文字コード 
があります。 


ひとこと 

[キャンセル]を押すと 
設定は変更されません。 
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入力画面 



































































6.3 入力文字一覧 


ひらがな 

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむ 
めもやゆよらりるれろわをんがぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼ 
ぱぴぶぺぽ 

あい〇えおやゆよわつ 一 

カタカナ（全角） 

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミム 
メモヤユヨラリルレ□ワヲンガギグゲゴザジズゼゾダヂツ'デドバビブべボ 
パピプぺポヴ 

アイゥェオヤュョヮッ ー 

カタカナ（半角） 

アイウエオカキクケ]サシスセソタチツテトナニヌネノ八ヒフへホマミムメモヤユヨラリルレ□ワヲン 

アイウエオヤユヨ'ジノ'' 

英数字/記号 

(全角） 

ABCDEFGH 1 JKLMNOPQRSTUWVXYZabcdefgh i j klmnopqrstuvwxyz 
I.JM!" #$%&，()+， —.ハ： ；<=>?@[] ~ —{ I }〜*0123456789 

英数字/記号 

ABCDEFGH1JKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
し」(スペ-ス)! "#$%&' ()+,;<=>?◎[]△_、{|}~* 0123456789 
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6.4 用語集 



用語 

説明 

/ルフアベツト 

10 BASE - T / 

100 BASE - TX / 

1000 BASE-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。銅でできた線材を2本 
ずつより合わせたケーブルを使っている。通信速度は 

1 0 Base-T が1 0 Mbps 、 100 Base-TX が1 00 Mbps 、 

1000 Base-T は1000 Mbps である。 


Active Directory 

Microsott が提供するネットワーク上に存在するサーバ、ク 
ライアント、プリンタなどのハードウエア資源や、それらを 
使用するユーザの属性、アクセス権などの情報を一元管理す 
ることができるサービスのこと。 


anonymous FTP 

通常は、アカウントとパスワードによって保護される FTP 
サイトを、アカウント名に anonymous (匿名）と入力する 
ことでパスワードが不要になり、誰でも利用できるようにな 
る FTP サイトのこと。 


APOP 

Authenticated Post Office Protocol の略。通常の POP が電子 
メールの受信に使われるパスワードを暗号化しないのに対し 
て、パスワードを暗号化することで安全性が向上した認証方 
法のこと。 


AppleTalk 

Apple 社が開発したネットワーク機能を実現するプロトコル 
群の総称。 


Auto IP 

自動で IP アドレスを取得する機能。 DHCP による IP アドレ 
ス取得に失敗した場合、「169.254.0.0」のアドレス空間から 
任意の IP アドレスを取得する。 


bit 

Binary Digit の略。コンピュータやプリンタなどが扱う情報 
(データ量）の最小単位。0か1かでデータを表す。 


BMP 

Bitmap の略。画像データを保存するファイル形式の1つ 
(拡張子は . bmp )。 Windows 上で一般的に使用されている。 
白黒 （2 値）の画像からフルカラー （1677 万7216色）まで 
の色数を指定できる。基本的には圧縮せずに画像を保存す 
る 0 


Bo 门 jour 

ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、 
設定を行う、 Macintosh のネットワーク技術。以前は 
Rendezvous と呼ばれていたが 、 Mac OS X v 10.4 から 

Bonjour と名称変更された。 


Byte 

コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単 
位。 1 Byte =8 bit で構成される。 


CSV 

Comma Separated Values の略。データべースソフトや表計 
算ソフトのデータをテキストファイルとして保存する形式の 

1つ（拡張子は. CSV )。 データをカンマ（区切り符号）で仕 
切ることで、異なるアプリケーション間でのデータの共有を 
図ることができる。 


Default Gateway 

同一 LAN 上に存在しないコンピュータへアクセスする際に 
使用する「出入り口」の代表となるコンピュータやルータな 
どの機器のこと。 
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6.4 用語集 



用語 

説明 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP ネット 
ワーク上のクライアントマシンが、サーバからネットワーク 
に関する設定を自動的に読みこむプロトコル。 DHCP サーバ 
で DHCP クライアント用に IP アドレスを一括管理するだけ 
で、アドレスの重複を避け、容易にネットワークの構築がで 
ぎる。 


DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境において、 

ホスト名から対応する IP アドレスを取得できるようにする 
システムのこと。これによりユーザーは、憶えにくく、分か 
りにくい IP アドレスではなく、ホストの名前を指定して 
ネットワーク上の他のコンピュータにアクセスできるように 
なる。 


DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンタやスキャナなどで使われる解 
像度の単位。1インチを何個の点の集まりとして表現するか 
を表す。この値が高いほど、より精細な表現が可能となる。 


Dynamic ISliE 
( LDAP 設定） 

MFP から LDAP サーバに接続する際の、認証方法オプショ 
ンのひとつ。宛先情報を LDAP サーバから參照するときに、 
LDAP サーバへのログイン名とパスワードをユーザに毎回入 
力させたい場合、このオプションを選択する。 


FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネットやイントラネッ 
卜などの TCP / IP ネットワークでファイルを転送するときに 
使われるプロトコルのこと。 


GSS - SPNEGO / 
Simple/Digest MD 5 

LDAP サーバーへのログオン時の認証形式。 LDAP サーバー 
は使用するサーバーやサーバーの設定により認証形式が異な 
り、 GSS - SPENEGO / Simple/Digest MD 5 という認証形式が 
ある。 


HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略。 Web サーバとクライアン 
卜 （ Web ブラウザなど）がデータを送受信するのに使われ 
るプロトコル。文書に関連付けられている画像、音声、動画 
などのファイルを、表現形式などの情報を含めてやり取りで 
ぎる。 


ICM 

Image Color Manegement の略。 Windows で使用されている 
カラーマネジメントシステムのこと。ディスプレイ■スキャ 
ナ_プリンタなどの入出カデバイスによる色の違いを調節 
し、どのデバイスでも同じ色に近づけるよう再現する。 


IMAP 

Internet Message Access Protocol の略。サーバ上の メール 
ボックスの管理機能を持つ電子メール受信用のプロトコルの 
こと。現在は IMAP のバージョン4である IMAP 4 が主に使 
われている。 


IPP 

Internet Printing Protocol の略。インターネットなどの TCP / 
IP ネットワークを通じて、印刷データの送受信や印刷機器 
の制御を行なうプロトコルのこと。インターネットを通じて 
遠隔地のプリンタにデータを送って印刷することもできる。 


IPX 

NetWare で利用されるプロトコルのひとつ。〇 SI 参照モデル 
のネットワーク層で動作する。 
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6.4 用語集 



用語 

説明 


IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 
(アドレス）。192.168 .1.10 のように最大3桁の数字4つで 
表される。コンピュータを始めとしてインターネットに接続 
した機器には、全て IP アドレスが割り振られる。 


Java 

Sun Microsystems 社が開発したプログラミング言語。ハー 
ドウェアや OS に依存せずに動作する。ただし、 Java アブ 
リケーションを動作させるためには 、 JavaVirtual Machine 
( JavaVM ) と呼ばれる動作環境が必要である。 


JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略。画像データを保存 
するファイル形式の1つ（拡張子は. jpg )。 圧縮率はおおむ 
ね1/10〜1/100程度。写真などの自然画の圧縮には効果的 
な圧縮方式を誇る。 


J 2 RE 

Java 2 Runtime Environment の略 。 Sun Microsystems 社が 
開発したオブジェクト指向言語 Java で書かれたプログラム 
の実行環境で 、 JavaVirtual Machine (Java VM ) の 1 種。コ 
ンピュータ上で Java で作成されたアプリケーションを動作 
させる際に必要になる。 


Kerberos 

Windows 2000以降で使用されているネットワーク認証シス 
テムの一つ 。 Active Directory の認証に使用される。ネット 
ワーク内に信頼できるサイトを配置し、このサイトでユー 
ザーのログオンと各種ネットワーク ■ リソース利用という2 
段階のフェーズで認証を行うことにより、ユーザーを安全か 
つ効率的に認証することができる。 


LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビルないしは 
近隣のビル内などにあるコンピュータ同士を接続したネット 
ワークのこと。 


LPD 

Line Printer Daemon の略。 TCP / IP 上で動作する、プラット 
フォームに依存しない印刷プロトコル。もともと BSD UNIX 
用に開発されたが、一般のコンピュータでも使用されるよう 
になり、今では標準的な印刷プロトコルとなっている。 


LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略 。 WindowsNT 
系、 UNIX 系におけるネットワーク経由印刷の1種。 TCP/IP 
を使って、 Windows 、 UNIX からの印刷データをネットワー 
ク 上にある プリンタに出力させる ことができる。 


LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の略。インターネット 
やイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、ネット 
ワークを利用するユーザのメールアドレスや、環境に関する 
情報を管理できるデータベースにアクセスするためのプロト 
コルのこと。 


MAC Address 

Media Access Control address の略。各 Ethernet 力ード固有 
の ID 番号で、これを元に力ード間のデータの送受信が行わ 
れる。48ビットの数字で表現されており、前半の24ビット 
は IEEE が管理■割り当てをしている各メーカーごとに固有 
な番号で、後半の24ビットはメーカーが一意に力ードに割 
り当てる番号である。 
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6.4 用語集 



用語 

説明 


Adobe ® Flash ® 

Adobe Systems 社（旧 Macromedia 社）の開発した、べク 
夕ーグラフィックのアニメーションや音声を組み合わせたコ 
ンテンツを作成するソフト、またはそのファイル形式。キー 
ボードやマウスからの入力により、双方向性を持たせたコン 
テンツを扱える。ファイル容量を比較的小さく抑えることが 
でき、ウェブブラウザに専用のプラグインを導入して閲覧で 
ぎる。 


MH 

Modified Huffman の略。ファクシミリ用のデータ圧縮符号方 
式の1つ。文字を中心とした原稿の場合、10分の1程度に 
圧縮される。 


MIB 

Management Information Base の略。 TCP/IP 通信において、 
SNMP を用いて収集されるネットワーク機器の管理情報 
フォーマットを定義したもの。メーカー独自のプライべ一卜 

M 旧と、標準化されたスタンダード M 旧の2種がある。 


MMR 

Modified Modified Read の略。ファクシミリ用のデータ圧縮 
符号方式の1つ。文字を中心とした原稿の場合、20分の1 
程度に圧縮される。 


NetBEUI 

NetBIOS Extended User Interface の略 。 IBM 社が開発した 
ネットワークプロトコル。コンピュータ名を設定するだけ 
で、小規模なネットワ _ クを構築できる。 


NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク OS 。 通信プロトコルに 
NetWare IPX / SPX を使用している。 


NTLM 

NT LAN Manager の略 。 Windows NT 以降で共通して使用さ 
れるユーザ認証方式。 MD 4 または MD 5 という暗号方法でパ 
スワードを暗号化する。 


NTP 

Network Time Protocol の略。コンピュータの内部時計を、 

ネットワークを介して正しく調整するプロトコルのこと。階 
層構造を持ち、最上位のサーバが GPS 等を利用して正しい 
時刻を得、下位のホストはそれを参照する事で時刻を合わせ 
る 0 


OCR 

Optical Character Reader の略。手書き文字や印字された文 
字を光学的に読み取り、前もって記憶されたパターンとの照 
合によって文字を特定し、文字データに変換する装置または 
ソフトウェアのこと。 


〇 S (才ーエス） 

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理す 
る基本ソフトウェア。 Windows / Mac 〇 S / Unix もその中の1 
〇〇 


PASV 

PASsiVe の略。ファイアウォール内部から FTP ザーパーに 
接続するモード。このモードに設定していないとファイア 
ウォールが不正アクセスと見なし、接続を遮断してしまうた 
め、ファイル転送をすることができなくなる。 


PDF 

Portable Document Format の略。電子形式書類の1つ（拡 
張子は . pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマットで、 
Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使用して閲覧で 
ぎる。 



付録 


6-15 




6.4 用語集 



用語 

説明 


POP 

Post Office Protocol の略。メールサーバから電子メール受信 
を行うためのプロトコルのこと。現在は POP のバージョン 

3である POP 3 が主に使われている。 


POP Before SMTP 

電子メールを送信する際の、ユーザ認証方法のひとつ。まず 
受信動作を行い、 POP サーバにてユーザ認証を行う。その 
後、 POP サーバにユーザ認証を通過した IP アドレスに対し 
て、 SMTP サーバの利用を許可する。メールサーバの利用権 
のない第三者が、不正にメールを送信するのを防ぐ。 


Proxy Server 

Internet との接続において、各クライアントの代わりに外部 
との接続窓口となり、組織全体で効率的にセキュリティを確 
保するために設置されるサーバのこと。 


Raw ポート番号 

Windows 等の TCP 印刷で Raw プロトコルを選択した場合 
に使う TCP ポ_卜番号のこと。通常の番号は9100。 


Samba 

SMB (Server Message Block ) を利用して、 UNIX システム 
の資源を Windows 環境から利用できるようにする、 UNIX 
のサーバソフトウェア。 


realm (IPP 設定) 

セキュリティ機能を実現するための領域。ユーザ名とパス 
ワードなどの認証情報を組織化し、領域内のセキュリティ原 
則を定義する。 


referral 設定 
(LDAP 設定） 

宛先を検索した LDAP サーバに該当するデータが無かった場 
合、次にどの LDAP サーバを検索するべきか、 LDAP サーバ 
が指示を行う。この指示された LDAP サーバを、 MFP が検 
索するかどうかの設定。 


SLP 

Service Location Protocol の略。 TCP/IP ネツトワーク上の 
サービスや、クライアントの自動検索を行う。 


SMB 

Server Message Block の略。主に Windows 間でネツトワー 
クを通じてファイル共有やプリンタ共有を実現するプロトコ 
ルのこと。 


SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メ ールを送信/転送 
するためのプロトコルのこと。 


SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP を使っ 
たネットワーク環境での管理プロトコルのこと。 


SSL/TLS 

Secure Socket Layer/Transport Layer Security の略。 Web 
サーバとブラウザ間で安全にデータ通信するための暗号化方 
式のこと。 


TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。イン 
夕ーネットにて使用されている事実上標準的なプロトコルの 
こと。個々のネットワーク機器を識別するために、 IP アド 
レスを使用する。 


TCP Socket 

TCP/IP において利用するネットワーク用 API のことを指す。 
このソケットを使って通信路を開いて、通常のファイル入出 
力を行う。 


TIFF 

Tagged Image File Format の略。画像データを保存するファ 
イル形式の1つ（拡張子は. tif )。 データの型を表す「タグ」 
によって、1つの画像データの中にさまざまな種類の画像形 
式の情報を保存できる。 
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6.4 用語集 



用語 

説明 


TWAIN 

スキャナやデジタルカメラなどの画像入力機器と、グラ 
フィックソフトなどのアプリケーションとの間のインター 
フェースに関する規格のこと。 TWAIN 対応機器を使用する 
ためには、 TWAIN ドライバが必要である。 


USB 

Universal Serial Bus の略。コンピュータとマウスやプリン 
夕等を接続するための汎用インターフェース規格のこと。 


WINS 

Windows Internet Name Service の略。 Windows 環境で、コ 
ンピュータ名と IP アドレス変換を行うネームサーバを呼び 
出すためのサービス。 


Zone 

AppleTalk ネットワークに付ける名前。 AppleTalk ネットワー 
ク上の複数の機器をグループ分けするために使用する。 

あ 行 

アンインストール 

インストールされているソフトウェアを削除すること。 

イーサネット 
( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 


インストール 

ハードウェア、〇 S 、 アプリケーション、プリンタドライバ 
等を、コンピュータのシステムに組み込むこと。 


ウェブブラウザ 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 Internet 
Explorer や、 Netscape Navigator などがある。 

か 行 

画素 

画像を構成する最小単位のこと。 

解像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表し 
たもの。 


階調 

画像の濃淡の段階のこと。数が大きいほど、滑らかな濃度変 
化を再現できる。 


拡張子 

ファイルの保存形式を見分けるために、ファイル名につけら 
れる文字列のこと。ピリオドに続けて表記される。 「. bmp 」 

や 「. jpg 」 など。 


クライアント 

ネットワークを介して、サーバが提供するサービスを利用す 
る側のコンピュータのこと。 


グレースケール 

黒から白への階調情報を使用して表現したモノクロ画像の表 
現形式のこと。 


ゲートウェイ 

ネットワ_クとネットワークを接続するポイントとなるハー 
ドウェアやソフウェアのこと。単に接続するだけでなく、接 
続先のネットワークに合わせて、データのフォーマット、ア 
ドレス、プロトコルなどを変換する。 


コントラスト 

画像の明るい部分と暗い部分の差（明暗の差）のこと。明暗 
の差が少ない画像を「コントラストが低い画像」、明暗の差 
が大きい画像を「コントラストが高い画像」という。 


コンパクト PDF 

カラー文書をデータ化する際に、 PDF 形式を利用して容量 
を小さく抑える圧縮技術。 

文字領域とイメージ領域を認識し、それぞれの領域に最適な 
圧縮方法、解像度を適用することで、高い圧縮性能を実現す 

本機では、スキャン機能により文書をデータ化する際に、コ 
ンパクト PDF を選択することができる。 
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6.4 用語集 



用語 

説明 

さ 行 

サブネットマスク 

TCP / IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サ 
ブネット）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何 
ビットがネットワークアドレスであるかを識別するために使 
用する。 


サムネイル 

画像ファイルや文書ファイルの内容（ファイルを開いたとき 
のイメージ）を小さく表示する機能のこと。 


シングルぺージ 

TIFF 

1つのファイルが1ページだけの TIFF ファイルのこと。 


線数 

画像を形成する網点が、どれだけの密度で使われるかを示し 
た数のこと。 


走査 ( scan ) 

スキャナの読み取り動作で、一列に並んだイメ ージセンサを 
少しずつ移動させながら画像を読み取っていくこと。イメー 
ジセンサを移動させる方向を主走査方向といい、イメージセ 
ンサが一列に並んでいる方向を副走査方向という。 

た 行 

デフオルト 

初期設定値のこと。電源ボタンをオンにしたときに、あらか 
じめ選択されている設定。または、ある機能をオンにしたと 
きにあらかじめ選択されている設定。 


ドラィバ 

コンピュータと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこ 
と。 

な 行 

濃度 

画像の濃さを表す量のこと。 

は 行 

ハードディスク 

データを保存するための大容量記憶装置。電源を〇 FF して 
も、データが保持される。 


ハーフトーン 

画像の各部分の濃淡を、黒または白の点の大小で表現する方 
法のこと。 


ピア ■ ツ_ ■ ピア 

専用のサーバを使うことなく、接続された機器同士が、相互 
に通信可能なネットワーク形態のこと。 


ピクセル 

画素のこと。画像を構成する最小単位。 


プリンタドライバ 

コンピュータとプリンタの橋渡しをするソフトウェアのこ 
と。 


プレビユー 

印刷/スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表 
示する機能のこと。 


プロトコル 

コンピュータが他のコンピュータや周辺機器と互いに通信す 
るための規約のこと。 


プロパティ 

属性情報のこと。プリンタドライバを使用する際は、プロパ 
ティから様々な機能の設定を行う事ができる。またファイル 
のプロパティでは、そのファイルの属性情報を確認する事が 
できる。 


ホスト名 

ネットワーク上の機器を表す名前のこと。 


ポート番号 

ネットワーク上のコンピュータ内で動いている複数の処理の 
それぞれの通信口を識別する番号のこと。同一のポートを複 
数の処理で使用することはできない。 

ま 行 

メモリ 

データを一時保存するための記憶装置のこと。電源を〇 FF 
した時にデータが消去されるものと、消去されないものがあ 
る 0 
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6.5 使用別索引 


■ P 


PageScope Web Connection を使って設定する 

AppleTalk 設定 . 

Bonjour 設定 . 

E-Mail 受信 （ POP ). 

E-Mail 送信 （ SMTP ). 

FTP 誠 . 

IPP 設 S . 

IP フィルタリング設定 . 

LDAP サーバ登録 . 

LDAP 設定 . 

NetWare 設!^ . 

Open API 設疋 . 

Prefix/Suffix . 

SMB ISS . 

SNMP 設定 . 

SSL/TLS 設定 . 

SSL 使用モードの設定 . 

SSL 動作設定 . 

TCP Socket 設疋 . 

TCP / IP の設定 . 

宛先登録変更 . 

暗号強度の設定 . 

一時宛先を登録する . 

-1 ンホー h / エクスホ _ h . 

グループ宛先を登録する . 

I 止明鲁のつンスト——ノレ . 

証明書の作成 . 

証明書の破棄 . 

初期機能制限設定 . 

タイトルを登録する . 

短縮宛先を削除する . 

短縮宛先を登録する . 

短縮宛先を編集する . 

認証の自動ログアウト時間 . 

部門登録情報を確認する . 

部門の情報を確認/変更する . 

部門を削除する . 

部門を登録する . 

プログラム宛先を登録する . 

本文を登録する . 

ユーザ情報を確認/変更する . 

ユーザ登録情報を確認する . 

ユーザ登録を行う . 

ユーザ認証/部門管理設定 . 

ユーザ認証のパスワードを変更する . 

ユーザを削除する . 



904532911013657672764554295663020991767380875 
677766577695667889558352878432229145423414814 
------------ --------------------------------- 

444444444444444444444444444444444444444444444 
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6.5 使用別索引 


■ ■3-74 

■ ■3-65 
3-110 

■ ■3-83 

■ ■3-75 

■ ■3-60 

■ ■3-53 

■ ■3-67 

■ ■3-66 
3-101 

■ ■3-49 
3-113 

■ ■3-97 
3-100 
..3-62 
3-106 
3-111 


■ さ行 


スキャンして送信する 

E-Mail で送る . 

FTP 送信する . 

SMB 送信する . 

宛先を検索する . 

スキャンの内容を設定する . 

設定内容を確認する . 

送信履歴を確認する . 

ファイリングナンパーボックスに保存する 

設定メニュー 

検索デフオルト設定 . 

Apple Talk 設定 . 

Bonjour 設定 . 

E_Mail 受信 （POP). 

E-Mail 送信 (SMTP). 

FTP 設定 . 

http サーバ設定 . 

LDAP サーバ登録 . 

LDAP 使用設定 . 

LPD 設定 . 

NetWare 設疋 . 

OpenAPI 設定 . 

PING 応答確認 . 

SLP 設定 . 

SMB 設定 . 

SNMP 設定 . 

TCP Socket 設定 . 

TCP/IP 設定 . 

宛先種類記号表示 . 

宛先リストの出力 . 

アドレス帳初期表示 . 

アドレス入力付加設定 . 

時刻補正設定 . 

状態通知設定 . 

証明書無効時処理 . 

白黒2値圧縮方式 . 

スキャナ基本画面表示 . 

デバイス設定 . 

卜ータルカウンタ通知設定 . 

プログラム初期表示 . 


■ あ行 

宛先を登録する 


クルーノ宛先 .3-^0 

S 縮宛 .3-9 

プログラム宛先 .3-22 


2130281528739 
4333089032892 
3333 -133-- 33333 
= 3 : : 3 ::::: 


55617756 
X- 1213675 
1111111 
2 2 2 2 2 2 2 
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6.6 項目別索引 


数字 ■ 記号 

1枚毎 .2-38 


アルファベット 

APOP 認証 .3-84 

Apple Talk 設定 .4-69 

AppleTalk 設定 .3-65 

Bonjour 設定 .3-110 

E-Mail 宛先 .3-9 

E-mail 受信設定 .3-83 

E-Mail 受信 （POP) .4-74 

E-mail 受信 （POP) .3-83 

E-Mail 設定 .2-73 

E-Mail 送信 .2-5 

E-Mail 送信 （SMTP) .4-75 

E-mail 送信 （SMTP) .3-75 

From .2-73 

From アドレス .1-6 

FTP .1-4 

FTP 宛先 .3-11 

FTP サーバ .3-61 

FTP 設定 .3-60 

FTP 送信 .3-61 

http ザー/《設定 .3-53 

IPP ジョブ許可 .3-54 

IPP 設定 .3-54，4-62 

IP フィルタリング .3-46 

IP フィルタリング設定 .4-59 

LDAP 機能 .3-66 

LDAP サーバ登録 . 3-67， 4-71 

LDAP 使用設定 .3-66 

LPD 設定 .3-101 

MAC アドレス .3-87 

NDS/Bindery 設定 .3-50 

NDS コンテキスト名 .3-51 

NDS ッリー名 .3-51 

NetBIOS 名 .3-62 

NetWare 状態 .4-61 

NetWare 設定 . 3-49， 4-60 

NTP サーバアドレス . 3-88， 3-89 

NTP 設定 .3-88 

OpenAPI .4-91 

〇 penAPI 設定 .3-113 

PageScope Web Connection .4-i 

PASV モード .2-24 


PDF . 

PING 応答確認 ....... 

PING 送信アドレス 
POP サーバ アドレス 

Prefix/Suffix . 

Proxy . 

RAW ポート番号... 

SLP 設定 . 

SMB . 


.2-38 

.3-97 

. 3-97， 3-98 

. 3-83， 3-85 

3-102，3-103， 4-53 

.2-24 

.3-48 

.3-100 

.1-4 


SMB 宛先 .3-15 

SMB 設定 . 3-62， 4-66 

SMTP サーバアドレス . 3-76， 3-78 

SMTP 詳細設定 .3-80 

SMTP 認証 .3-81 

SNMP 設定 . 3-106， 4-65 

SSL/TLS 設定 .4-77 

SSL 使用 .3-115 

SSL 使用設定 .3-69 

TCP Socket 設定 .3-111 

TCP/IP .4-57 

TCP/IP 設定 .3-42 

TIFF .2-38 



Z 折れ原稿 


2-50 


あ行 

アクセス設定 .3-113 

アクセス方法 .4-6 

宛先 . 2-67， 2-76 

宛先種類記号表示 .3-31 

宛先登録変更 .4-56 

宛先登録リスト .3-33 

アドレス帳...2-4，2-9， 2-20, 2-31， 3-30 

アドレス帳登録 .2-67 

アドレス入力付加設定 .3-102 

イーサネットフレームタイプ .3-49 

一時宛先 .4-35 

インポート/エクスポート .4-55 

薄文字 .2-43 

応用設定 .2-37 

オペレーションサポート情報■……3-54， 3-56 

オモテ表紙 .2-52 

折目消し .2-52 


付録 


6-21 





















































































6.6 項目別索引 


か行 


mm . 


■ ■2-37, 

2-41 

. 



..2-42 

rT 面/岡 . 


■ ■2-37, 

2-42 

管理者設定画面 . 



_ 3-7 

管理者登録 . 



_ 3-4 

管理者モード . 

■ ■4-3, 

4-15, 

4-38 

規格サイズ . 



..2-44 

基本画面表示 . 



..3-28 

クライアント設定 . 



■ ■4-67 

フノレ ——づ . 1-6, 

2-4, 

2-18, 

2-29 

グループ宛先 . 


_2- /, 

4-24 

グループ宛先リスト . 



■ ■3-35 

聽 . 



..2-76 

原稿画質 . 


■ ■2-37, 

2-43 

原稿指定 . 


■ ■2-37, 

2-50 

原稿セット向 . 



..2-50 

検索キー . 



..2-70 

検索デフオルト設定 . 



■ ■3-74 

検索べース . 



■ ■3-68 

混載原稿 . 



..2-50 

さ行 




サーバ . 



■ ■4-64 

サーバアドレス . 



■ ■3-68 

サーバ容量 . 



■ ■3-77 

時刻補正設定 . 



■ ■3-88 

実行結果 . 



..2-76 

実行中リスト . 



..2-75 

㈣ . 



..2-44 

自動ログアウト . 



"4-90 

¥» . 



..2-43 

觀 . 



..2-67 

詳細検索初期設定 . 



..3-72 

觀 . 



..2-76 

状態通知設定 . 



■ ■3-91 

証明書のインスト_ル . 



..4-82 

証明書の作成 . 



■ ■4-79 

証明書無効時処理 . 



3-105 

ジョブ No. 



..2-76 

ジョブリスト . 



..2-76 

白黒2値圧縮方法 . 



..3-32 

スキャナ登録画面 . 



.... 3-5 

スキャナの設定 . 



....1-7 

スキャン画面 . 



....2-4 

スキャンのながれ . 



_ 1-9 


ステータス .3-52 

接続確認実行 .3-97 

接続タイムアウト . 3-61，3-77， 3-84 

設定全リセット . 3-68，3-69， 3-72 

設定内容 .2-67 

設定メニュー .3-2 

操作パネル .2-2 

送信種別 .2-76 

送信設定 .4-63 

送信履歴 .2-75 

ゾーン名 .3-65 

た行 

タイトル . 2-73， 3-24 

タイトル/本文リスト .3-37 

タイトル登録 .4-36 

ダイレクト入力 .2-4 

短縮宛先 .4-20 

短縮宛先リスト .3-34 

短縮登録 .1-6 

通知項目設定 . 3-91， 3-92 

通知先設定 .2-67 

通知先登録 .3-91 

通知時間設定 .3-91 

訂正 .2-67 

デバイス設定 .3-87 

動作環境 .4-6 

登録時間 .2-76 

登録ューザ .4-12 

卜ータルカウンタ通知設定 .3-93 

ドメイン名 .3-71 

な行 

認証 .3-115 

ネットワークエラーリスト .5-3 

ネットワーク接続 .1-8 

ネットワーク速度 .3-87 

濃度 . 2-37， 2-49 

は行 

バイナリ分割 .3-76 

パスワード .2-23, 2-34，3-71， 3-83 

パブリックユーザ .4-11 

フアイリングナンパー .2-56 

フアイリングナンパーボックス .3-38 


6-22 


付録 




















































































6.6 項目別索引 


ファイル形式 . 2-37， 2-38 

ファイルサーバー名 .3-51 

ファイル送信 （FTP) .2-15 

ファイル送信 （SMB) .2-26 

ファイルパス .2-23, 2-34 

ファイル名 .2-73 

ブック連写 .2-52 

不定形 .2-44 

部門登録 .4-47 

部門登録情報 .4-19 

プリンタ関連情報 . 3-54， 3-57 

プリンタ番号 .3-51 

プリンタ名 . 3-51， 3-65 

プリントサーバーパスワード .3-50 

プリントサーバー名 .3-50 

プリントサービス名 .3-62 

プリント設定 . 3-62， 4-68 

プロキシサーバアドレス .3-60 

プロキシサーバポート番号 .3-60 

プログラム■■…1-7， 2-4, 2-5, 2-15, 2-27 

プログラム宛先 .4-26 

プログラム宛先リスト .3-36 

プログラム初期表示 .3-29 

分割 .2-52 

分割メールサイズ .3-76 

ページー括 .2-38 

ポート番号 

■ ■■■2-24，3-61，3-69，3-84，3-88， 3-114 
ポーリング間隔 .3-50 


ホスト名 . 

ボックス . 

ボックス宛先., 
ボックス管理者 

本文 . 

本文登録 . 


2-23, 2-34 

.1-5 

.3-18 

.4-12 

2-73， 3-26 
.4-37 


ューザ名 .... 

ユーザモード 

読込み . 

読込みサイズ 

読込設定.... 


2-23, 2-34 

.4-2 

.1-7 

2-37， 2-44 
.2-37 


ら行 


岡面 .2-42 

両面とじ方向 .2-50 

履歴リスト .2-75 

連続読み設定 .2-37, 2-64 

ログアウト .4-10 

ログイン . 4-11，4-12， 4-15 

ログイン名 . 3-71， 3-83 


わ行 



ワ——ワクノレ——プ . 〇-62 

枠消し .2-52, 2-58 


ま行 


見開き . 

名称 . 2-67, 

找 . 

文字/写真 . 


2-52 

2-70 

2-43 

2-43 


や行 

ユーザ設定画面 .3-6 

ユーザ認証 . 4-17， 4-40 

ユーザ認証設定 .3-4 


付録 


6-23 

























































6.6 項目別索引 


6-24 


付録 


お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 


《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ 

この商品の保守 ■ 操作方法 ■ 修理 ■ サボートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サ_ビス実施店にご連絡ください。 


《保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニカミカレ3ビジネスソリユョ。ズ株式会社 

〒103-0023東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリーダイヤル： 0120-510010 (受付時間：土、日、祝日を除く 9:00〜12:00 /13:00〜17:〇〇) 











參本文には古紙配合率100%の再生紙を使用しています。 




KONICA MINOLTA 


国内総販売元 

コニカミノルタビジネスソリューシヨンズ株式会社 

製造元 

コニ tis ノ』レヲビジネステクノロジーズ株式会社 

〒 100-0005 東京都千代 田 区丸の内一 丁目6 番 1 号丸の内センタービルディング 


57AA 97363 G 


Copyright 

2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 


Printed in China 
[ 2007.1] 






